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MASZYNY PAROWE 


MASZYNY ŚWIATOWEJ SŁAWY 


CINCINNATI MILLING MACHINE 
I CINCINNATI! CRINDERS INC. 
Frezarki poziome, uniwersalne, pionowe 


oraz hydrauliczne. Szlifierki uniwersalne, 
bezkłowe i narzędziowe. 


THE HEALD MACHINE COMPANY 


Szlifierki do otworów, szlifierki powierzch- 
niowe, precyzyjne wytaczarki „Bore-Matic". 


BLANCHARD MACHINE COMPANY 


Szlifierki powierzchniowe ze stołem obro- 
towym. > 


TKE BULLARD COMPANY 
Karuzelówki i tokarnie pionowe. 
JONES & LAMSON MACHINE COMPANY 


Rewolwerówki i tokarnie automatyczne 
„Fay“. 


LEEDS & NORTHRUP COMPANY 


Potencjometry, pirometry i specjalne piece 
hartownicze. 


JEN. REPR. 


ING. M. KOCIAN & G. NEDELA, 
PRAGA, Č. S. R. 


INŻ. KAZIMIERZ SKARŻYŃSKI 


WARSZAWA, UNIWERSYTECKA 1 
TEL. 8-22-26. 


SPRĘŻARKI (KOMPRESORY) 


Wszelkich typów na wysokie ciśnienie o wy- 
dajnośći od 10 do 10000 M*/godz. 


AGREGATY KOMPRESOROWE 


do malowania natryskiem 


MOTOPOMPY AUTOPOMPY 


i wszelki sprzęt pożarniczy 


TURBINY. - WODNE 


MASZYNY PRALNICZE 


Komletne urządzenia pralni mech. 


ODLEWY zELEKTROSTALI 


; > Jeden z agregatów kompresorowych wykonanych przez 
zwykłe stopowe i manganowe nasze Zakłady dla nowobuduiącego się okrętu polskiego M/S „Piłsudski“ 


WYKONYWA 
TOWARZYSTWO PRZEMYSŁOWE ZAKŁADÓW MECHANICZNYCH 


LILPOP RAU I LOEWENSTEIN Sp. AKCJ 


Warszawa, ul. Bema Nr. 65. — Biuro sprzedaży tel. NoNo 275-43, 246-42, 505-94 
Rok założenia 1818 | 
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BIULETYN SPOŁECZNO TECHNICZNY 


SIMP 


STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW MECHANIKÓW POLSKICH 


Tom II 


WARSZAWA + 25 MAJA + 1935 ROKU 


Nr. 6 


Wodzowi Narodu 


Pierwszemu Marszałkowi Polski 


Józefowi Piłsudskiemu 


w hołdzie 


W DZIEJOWEJ 
CHWILI 


DZIEJOWEJ chwili, która Naród cały pogrążyła 
w najgłębszej żałobie, która odwróciła jedną z wiel- 


kich kart naszej historji, musimy w skupieniu zajrzeć 


W 


w siebie i odnaleźć tam obraz drogi minionej, — musmy 
z uwagą spojrzeć przed siebie, by wzrokiem ogarnąć prze- 
strzenie przed nami lezące, które w pochodzie czasu prze- 
mierzyć mamy. ` 

Droga przed nami jest olbrzymia i na niej „czeka nas je- 
szcze ogrom pracy, jesteśmy bowiem dopiero u jej po- 
czątku”. 

Mamy wszelkie prawo, by z dumą patrzeć na szlak przeby- 
ty w ciągu piętnastolecia. Pozostawiliśmy na nim wielkie 
pomniki zwycięstw orężnych, które zaważyły na dziejach nie- 
tylko Polski, lecz cywilizacji ogólnoludzkiejj a Naród nasz 
okryły wiekopomną chwałą, — i większych jeszcze zwy- 
cięstw nad sobą, których wynikiem był cud zespolenia Na- 
rodu, przez wieki niewoli zespolenia tak ży- 
wiołowego i całkowitego, iż dziś bardziej, niż kiedykolwiek 
w dziejach Polski, stanowimy jeden, jednolity, niepodzielny, 
żywy twór. 


rozdartego, 


Poza zwycięstwami oręża i ducha, z których jedno z dru- 
giego wypływa, mamy za sobą również wielkie zwycięstwa 
pracy, — pracy we wszystkich jej dziedzinach. Odbudowa- 
liśmy ze zgliszcz i rozwinęli nasz przemysł, — położyliśmy 
trwałe podwaliny pod nasze życie gospodarcze, od którego 
tężyzny siła Państwa w pierwszej linji zależy. 


Ci, którzy mnie kochal’, niechaj mi przebaczą 
śmierć i niechaj prowadzą dalej to, com zaczął. 

A ci, których nienawiść pełzła za mną cierniem, 
jak śmierć — nieunikniona i jak miłość — wierna, 
niech przekują miecz, strzały i noże na lemiesz; 

a gdy będą orali nademną, jak w ziemi, 

ucieszę się ich orką, nie powezmę złości, 


— proszę was tchu resztkami, 

który na wysokościach w Milczenie zastyga, 
o, weźcie na się sami 

ten ciężar, którym za was dźwigał! 

Weźcie go razem, społem, 

niech jeden drugiego nie odpycha... 


KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA 


Tak, — możemy być dumni, lecz tylko tą dumą, z której 
rodzi się niczem nieodparta wola czynu, — wola, ażeby za- 
dania przyszłe mierzyć uwielokrotnioną miarą rzeczy już do- 
konanych. Takie jest bowiem prawo bytu, iż w wyniku 
ostatecznym zwycięża tylko ten, który idzie naprzód, — 
idzie szybciej, niż jego współzawodnicy. Ta nieprzerwana 
nigdy walka, w większości bezkrwawa, — która w chwilach 
wojny jeno wybucha w postaci krwawej błyskawicy, — 
walka, odbywająca się na wszystkich polach pracy, nade- 
wszystko zaś w dziedzinie techniki i w jej ucieleśnieniu — 
przemyśle — ma dla naszego kraju znaczenie szczególne. 
Mocni bogactwem dóbr duchowych, jesteśmy, w porówna- 
niu z naszymi sąsiadami, o wiele zbyt mało zasobni w do- 
bra materjalne, — zbyt bowiem słaby jest nasz przemysł, 
najszerzej rozumiany, to narzędzie, którem dobrobyt ów się 
zdobywa, — zbyt słabe ramię, które niem kieruje — na- 
sza technika. | oto stajemy tu twarzą w twarz wobec tego 
olbrzymiego zadania, które nas — inżynierów — czeka, te- 
go najelementarniejszego obowiązku, 


jaki ciąży na nas 
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ZWANA RAI 


ględem naszej Ojczyzny. Na Jej obszarze my i tylko my 
teśmy kapłanami owej techniki, która stała się jednym 
najważniejszych czynników materjalnej i orężnej potęgi 
ństwa. Orężnej — mówimy, podkreślić to chcemy, z otwar- 
n bowiem czołem oświadczyć możemy, iż oręż nasz — to 
sza broń, dla obrony odzyskanej Niepodległości, a nie dla 
obyczy przeznaczona. 


dikt lepiej niż my nie rozumie i nie jest zdolny ocenić, 

wiele, jak bardzo wiele jest do zrobienia, by technikę 
szą dźwignąć na należny jej poziom, by przemysł nasz 
winąć do właściwych rozmiarów. Wiemy, iż armja, choć- 
najpotężniejsza, najlepszym duchem owiana, w zmaga- 
ch na dzisiejszą miarę, bez oparcia o równie, jak ona, 
tężny przemysł, duchem technicznej wiedzy ożywiony, — 
1a jedna zwycięstwa odnieść nie zdoła. Znaczenie tech- 
i i przemysłu dla zdolności obronnej Państwa jest rozstrzy- 
ące. Przemysł ten musi istnieć i żyć pełnią swych możli- 
ści, pracując w pierwszej linji na potrzeby obywateli 
isnego kraju. Aby to było możliwe, należy ze wszystkich 
dążyć do podniesienia dobrobytu wśród wielkich mas 
łecznych. Dojść do niego możemy jedynie przez wie!lrą 
cę, bo „tylko praca, praca i jeszcze raz praca stwarza 
tne wartości”. 


szegóż nam trzeba, by stworzyć potrzebne ku temu wa- 
ki? Wszak w Polsce dla pracy mamy nieograniczone zda 
możliwości. Czegóż nam brak, by pokonać bezwład te- 
wielkiego, zamkniętego koła przyczyn i skutków, jakiem 
t życie gospodarcze kraju w całej złożoności swej budo- 
? Brak było dotychczas należytego zespolenia woli nas 
:ystkich, brak wiary we własne siły i możliwości, a prze- 
vszystkiem brak jedności ducha. Byliśmy skłóceni, nie 
imiejący się wzajemnie, nieprzejednani w takiem właśnie 
'lko takiem, jak nasze, pojmowaniu dobra kraju, niezdol- 
ani o źdźbło od swego odstąpić, nieufni w stosunku do 
mawców innych zapatrywań, — niezdolni, by starać się je 
zumieć i je uszanować. 


akże często słyszy się zarzuty braku planowości w wiel- 
stylu, braku śmiałości i inicjatywy, o ile chodzi o wiel- 
zagadnienia gospodarcze. Tak. Zarzuty niezawodnie 
izne. Lecz w czem leży tego przyczyna? W natarciu, gdy 
1z jest pewien swych żołnierzy, może się ważyć na rze- 
wielkie, brawurowem uderzeniem zmieść wielokroć licz- 
sze wrogie zastępy. Historja naszego oręża daje tego 
saniałe przykłady. To samo dzieje się w życiu gospodar- 
m, lecz i tu wódz musi być pewien wszystkich, aż do 
itniego ze swoich żołnierzy, iż na jego wezwanie spełnią 
į obowiązek. Jeżeli pewności tej niema, nie wolno rzu- 
się w natarciu zbyt śmiałem, bo miast zwycięstwa cze- 
go może sromotna klęska i zagłada. Wtedy konieczna 
ostrożność i borykanie się z przeciwnościami, długie 
ężkie. 


Czy była w naszym Narodzie ta jedność, — konieczna, by 
mogła wielki gospodarczy czyn zrodzić? Czy zbudziłby się 
w nas wszystkich ów entuzjazm, zdolny do poświęceń w imie 
wyższego wspólnego dobra? | 

Nie oskarżajmy więc nikogo, spojrzyjmy w siebie, my, sła- 
bi i ułomni, uwierzmy, iż od nas tylko zależy, by stać się 
silnymi, — silnymi jednością i wiarą, — wiarą w siebie i w 
naszych dotychczasowych przeciwników. 

Gdy o jedności mówimy, — nie o jednomyślność nam 
chodzi. Przeciwnie, — niech ścierają się poglądy, gdyż stąd 
jeno bardziej wszechstronny obraz rzeczy się ujawni, — ro- 
zumiejmy jednak, iż czyn wymaga jednego tylko rozstrzy- 
gnięcia. Odnajdźmy w sobie więc tę karność duchową, któ- 
raby pozwoliła nam z równem poczuciem obowiązku przyło- 
żyć z całem oddaniem rękę do pracy, którą wykonać mamy 
wbrew naszemu początkowemu jej W tem 
mieści się cała tajemnica wyrobienia społecznego, które 
jest najelementarniejszym warunkiem siły zbrojnej. 

Słowa ostatnie skierowaliśmy do Was, Koledzy, nietyle ja- 
ko do inżynierów, ile raczej jako do współobywateli. Mimo, 
iż brak nam jeszcze odpowiednika organizacyjnego, stano- 
wimy my, inżynierowie, pewną odrębną zbiorowość, pewią 
grupę społeczną, która dzierży w swych rękach najważniej- 
szy odcinek życia gospodarczego. Bądźmyż więc związani 
węzłem jedności myśli i woli i tą właśnie karnością, na któ- 
rą wskazywaliśmy, jako na najpiękniejszy przejaw kultury 
społecznej! 

Jedność i karność! Oto nasze hasło w tej dzisiejszej, 
dziejowej chwili. 


rozumieniu. 


% 
Gdy cały Naród pochyla się w hołdzie dla Tego, który 
był, jest i po wieki będzie dla nas wszystkich niedości- 


głym wzorem umiłowania i poświęcenia, — woli czynu i zro- 
zumienia obowiązku, składamy Jemu i my, inżynierowie pol- 
scy, nasz hołd najgłębszy, — zarówno ci, którzyśmy Go ko- 


chali, jak i ci, którzy, niestety, Go nie rozumieli. Oddajmy 
hołd ten tem skwapliwiej i tem goręcej, iż rozumiemy, że 
jest to nietylko wielkim aktem wdzięczności całego Narodu, 
jakże małym na miarę położonych Zasług. Hołd ten powi- 
nien stać się węzłem, który nas wszystkich zbliży i zjedno- 
czy. Jeżeli istotnie to się stanie, wtedy wartość hołdu zwię- 
kszy się niepomiernie, — wtedy zrodzi się zeń moc wielka, 
która ziści to, czego On pragnął, — wtedy weźmie należną 
Mu sprawiedliwą Zapłatę. 
Niech więc, zgodnie z przepięknemi słowy Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej, 
„hołdy dziś prochom Wielkiego Polaka Składane za- 
mienią się w śluby dochowania wierności dla Jego 
myśli w daleką przyszłość przenikających. Niech prze- 
kują się w obowiązek strzeżenia dumy i honoru naro- 
du, niech wole nasze do twardej pracy i walki z trud- 
nościami zaprawią, a serca nasze wielką Jego dla 
Ojczyzny miłością rozpalą”. 
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Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich w dniach żałoby 


12—18.V. 1935 r. 


CHWILĄ, gdy rozesła się wiadomość o śmierci Marszał- 
ka Józefa Piłsudskiego, odczuliśmy, iż Stowarzysze- 
nie nasze powinno wziąć czynny udział w tej bolesnej 
żałobie narodowej. Wobec niemożliwości natychmiastowego 
zwołania zebrań Prezydjum i Zarządu, które miały się odbyć 
w d. 16 maja, pierwsze kroki podjęte zostały w wyniku bez- 
pośredniego porozumienia się w łonie Prezydjum. Dotyczyły 
one dwóch rzeczy: dziewiątego zeszytu „Przeglądu Mecha- 
nicznego", którego wysyłka miała nastąpić tegoż samego 
jeszcze dnia 13 maja, oraz zapowiedzianeśo na ten sam dzień 
wieczorem zwykłego zebrania odczytowego z referatami inż. 
K. Wretowskieśo i inż. J. Goleniewicza. Postanowiono 
wstrzymać wysyłkę „Przeglądu Mechanicznego” do czasu 
uzupełnienia zeszytu wstępną stronicą, poświęconą Pamięci 
Marszałka, Jednocześnie postanowiono nie odwoływać po- 
siedzenia wieczornego, lecz pozwolić tym, którzy się zbio- 
rą, złożyć pierwszym hołd Zgasłemu. Do licznie zebranych 
członków i sympatyków SIMP przemówił Prezes Stowarzy- 
szenia, inż, W, K. Wierzejski, w słowach następujących: 
„Dnia 12 maja zmarł Józef Piłsudski, Nie minęła 
jeszcze nawet doba od tej tragicznej chwili, która uczu- 
cie psychicznej próżni spowodowała w duszy polskiej. 
Odszedł Człowiek, który za życia jeszcze stał się sym- 
bolem Narodu i Państwa, Twórczym wysiłkiem powo- 
łał z niebytu Państwo Polskie, zwycięskim orężem za- 
kreślił jego granice, mocą woli ukształtował zręby jego 
ustroju, siłą umysłu wydźwignął je na poczesne miej- 
sce między narodami świata. W aspołecznem i bez- 
wolnem społeczeństwie polskiem Jego $enjusz Czynu 
i Jego niezłomna Wola dały Narodowi jedność naro- 
dową i hart ducha. Brał na swe barki całe brzemię 
trudu i odpowiedzialności za losy Państwa. Ciężką ża- 
łobą okryły się wszystkie czujące serca polskie. Od- 
szedł Wódz." 


Z kolei Prezes odczytał Orędzie Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej, które zebrani wysłuchali stojąc w głębokiem 
skupieniu, i po dłuższej chwili milczenia wezwał zebranych 
do rozejścia się. 

W dniu 15 maja delegacja Prezydjum Zarządu Głównego 
SIMF w osobach inż. W. Moszyńskiego, I Wiceprezesa, inż. 
E. Oski, II Wiceprezesa, i inż. E. Wolniewicza, Sekretarza 
Zarządu Głównego, udała się do Pałacu Belwederskiego, by 
w imieniu Stowarzyszenia złożyć hołd doczesnym szczątkom 
Pierwszego Marszałka Polski, Delegaci wpisali w wyłożo- 
nej tam księdze kondolencyjnej słowa: 


„Stowarzyszenie [Inżynierów Mechaników Polskich 
składa wyrazu hołdu i czci najgłębszej Wielkiemu 
Wodzowi Narodu“ 


i złożyli swe podpisy. Podobne słowa wpisane zostały przez 
delegację w księdze kondolencyjnej, wyłożonej w Pałacu 
Prezydjum Rady Ministrów. 


Taż sama delegacja z udziałem dwóch dalszych członków 
Prezydjum i Zarządu SIMP, inż. J. Baurskiego i inż. A. Stul- 
gińskiego, wzięła tegoż jpopołudnia udział w pochodzie 
sztandarowym przed Pałacem Belwederskim na krótko 
przed eksportacją zwłok do katedry św. Jana. 


Poza tem Stowarzyszenie nasze przesłało do Polskiego 
Radja komunikat radjowy o oddanym hołdzie, 

Dnia 16 maja odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu 
Głównego SIMP, Prezes Stowarzyszenia przemówił do ze- 
branych w krótkich podniosłych słowach i odczytał Orę- 
dzie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, które członkowie 
Zarządu wysłuchali stojąc w skupieniu, w którem przetrwali 
długą chwilę milczenia, poczem Prezes odczytał cztery de- 


pesze kondolencyjne od Zarządu Głównego: do Pani Mar- 
szałkowej Piłsudskiej, do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, 
do Pana Prezesa Rady Ministrów i do Pana Generalnego 
Inspektora Sił Zbrojnych. Depesze te zostały wysłane nie- 
zwłocznie; treść ich była następująca: 


Pani Marszałkowa Aleksandra Piłsudska 
Belweder 
Wyrazy najgłębszego serdecznego współczucia przesyła 
Pani Marszałkowej w Jej wielkim bólu 
Zarząd Główny Stow. Inż. Mechaników Polskich 


Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
Zamek 

Inżynierowie Mechanicy Polscy w tej bolesnej dla 
całego Narodu chwili składają na ręce Pana Prezy- 
denta uroczyste przyrzeczenie, iż w służbie dla do- 
brobytu i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej niezłomnie 
czynić będą wolę Tego, który, wskrzesiwszy naszą 
państwowość, wskazał na wyścig pracy, jako warunek 
jej utrwalenia. 


Zarząd Główny Stow. Inż. Mechaników Polskich 


Pan Prezes Rady Ministrów Płk. Walery Sławek 
Pałac Rady Ministrów 
W dziejowej chwili, która Naród cały okryła bez- 
miarem żałoby, składamy na ręce Pana Prezesa wy- 
razy hołdu i czci najgłębszej dla Wielkiego Wodza 
Narodu. 
Zarząd Główny Stow. Inż. Mechaników Polskich 


Generalny Inspektor Sił Zbrojnych 
Gen. Dyw. Rydz Śmigły, GISZ 

W tragicznej dla Narodu chwili Stowarzyszenie Inży- 
nierów Mechaników Polskich składa na ręce Pana Ge- 
nerała uroczyste zapewnienie, iż trwać będzie wiernie 
przy swej dewizie służby dla bezpieczeństwa Rzeczy- 
pospolitej, spełniając Wolę przedwcześnie zgasłego 

Wodza i Budowniczego Państwa. 
Zarząd Główny Stow. Inż. Mechaników Polskich 


Następnie I Wiceprezes zawiadomił zebranych o pierw- 
szych krokach podjętych przez Prezydjum dla uczczenia Pa- 
mięci Marszałka i o postanowionym udziale przedstawicieli 
Stowarzyszenia w uroczystościach pogrzebowych w War- 
szawie w dn. 17 maja i w Krakowie w dn. 18 maja, oraz 
zgłosił w imieniu Prezydjum trzy następujące wnioski: 


1. Zarząd SIMP uchwala, aby, mimo żałoby narodowej, 
IX Zjazd Inżynierów Mechaników Polskich odbył się 
w przewidzianym terminie 8 — 10 czerwca, z całko- 
witem jednak poniechaniem towarzyskiej części pro- 
gramu i zachowaniem tej jedynie jego części, która 
będzie w zgodzie z powagą chwili. 


2. Zarząd SIMP uchwala, aby wraz z dziesiątym zeszytem 
„Przeglądu Mechanicznego” wydany został nadliczbo- 
wy, czterostronicowy żałobny numer „Wiadomości 
SIMP", w całości poświęcony sprawozdaniu z udziału 
Stowarzyszenia w ogólnej żałobie Narodu. 


3. Zarząd SIMP postanawia, aby, dla uczczenia Pamięci 
Pierwszego Marszałka Polski, Stowarzyszenie przyczy- 
niło się do wzniesienia Kopca Marszałka Piłsudskiego 
w Krakowie i Jego pomnika w Warszawie, Na ten 
cel Zarząd zgłasza w imieniu wszystkich członków 
Stowarzyszenia sumę 1.000 zł., która zostanie pokryta 
z dobrowolnych składek członków. Suma ostatecznie 
zebrana, która, według przekonania Zarządu, znacznie 
przekroczy powyższą kwotę, zostanie rozdzielona na 
połowy z przeznaczeniem ich na budowę dwóch po- 
wyższych pamiątek narodowych, 


Wszystkie trzy wnioski zostały przyjęte jednogłośnie, 
w wyniku czego postanowiono rozesłać niezwłocznie do 
wszystkich członków Stowarzyszenia wezwanie do zgłosze- 
nia i przesłania dobrowolnych składek na wyżej podany cel. 
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WIADOMOŚCI SIMP 


O EAZA ZZ ZZA ZZA IO Z EA AIZ ZZOZ O 


osiedzenie to i powyższe uchwały znalazły swe echo 
drugim zkolei komunikacie Polskiego Radja. 


Y dniu 17 maja liczna grupa przedstawicieli Stowarzy- 
nia wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych 
Warszawie. 

"ego samego dnia wczesnym wieczorem delegacja Pre- 
jum SIMP w składzie pięciu osób, którzy brali udział 
sochodzie sztandarowym przed eksportacją w dn. 15 ma- 
wyjechała samochodem do Krakowa. 

Y połowie drogi delegacja zatrzymała się w Skarżysku, 
krótko przed przybyciem pociągu żałobnego, 


„Niezapomniane wrażenie. Stoimy u przejazdu kole- 
jowego tuż obok toru, którym ma przejść pociąg, wio- 
zący szczątki doczesne Pierwszego Marszałka Polski 
na miejsce wiecznego spoczynku; przybyliśmy bowiem 
zbyt późno, by przedostać się na stację. Po drugiej 
stronie toru nieprzebrane rzesze robotników miejsco- 
wych fabryk stoją nieruchomo w milczeniu nieskończe- 
nie długim szeregiem. Ciemna, chmurna, choć cicha 
i ciepła noc. Sznur paru dziesiątków wielkich ognisk 
wyrzuca snopy iskier, które łagodny wiatr niesie po- 
nad tor, tworząc gwiaździstą powałę, dymami spowitą. 
Syreny fabryk wydają nieustanny, krótki, urywany 
ryk, niby jęk bólu, rozpaczy. 

Dziwnie smutnie, przeciągle zagrała trąbka dróżni- 
ka. Pociąg się zbliża, Wzdłuż toru nagle zapalają się 
tysiące zawczasu przygotowanych przez robotników 
pochodni. Coś, niby z czasów pierwszych chrześcijan, — 
te światła, — ta cisza. Lecz oto huk pociągu, który 
wpada, nabrawszy już za stacją rozpędu. Dwie loko- 
motywy, sznur czarnych wagonów i nagle... blask ośle- 
piający.. Niby meteor świetlany przemknęła biała 
z czerwienią trumna na tle czarnej sylwety zaprzęgu 
armatniego i skamieniałej w bezruchu straży... Długi 
jeszcze czas świeciła, niby gwiazda wschodząca na 
widnokręgu, zanim zgasła..." 


lelegacja Stowarzyszenia przybyła do Krakowa dn. 18 
a o godz. 8,30 i wzięła udział w pochodzie pogrzebo- 
n, oddając w imieniu inżynierów mechaników polskich 
tni hołd Wodzowi Narodu, 


RZ 
DO 


oniżej przytaczamy pełne brzmienie obu komunikatów 


owych, dotyczących udziału naszego Stowarzyszenia 
ałobie narodowej, 


Komunikat radjowy z d, 15 maja 1935 r. 


Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich, 
biorąc udział w najgłębszej żałobie, którą w chwili 
obecnej przeżywa cały Naród, uczciło Pamięć Pierw- 
szego Marszałka Polski uroczystą żałobną akademją, 
urządzoną w poniedziałek, dn. 13 maja r. b., zamiast 
technicznego zebrania odczytowego, które, wobec po- 
wagi chwili, zostało odwołane, Prezes Stowarzyszenia, 
inż. Wierzejski, przemówił do zebianych w podnios- 
łych słowach i odczytał Orędzie Fana Prezydenta Rze- 
czypospolitej, które licznie zebrani członkowie i sym- 
patycy Stowarzyszenia wysłuchali stojąc w głębokiem 


skupieniu, poczem, po parominutowem milczeniu, ze- 
brani rozeszli się. 


Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich 
wysłało delegację, złożoną z członków Prezydjum Za- 
rządu, celem złożenia podpisów w imieniu Stowarzy- 
szenia w księgach kondolencyjnych w Pałacu Belwe- 
derskim i w Prezydjum Rady Ministrów, oraz wzięcia 
udziału w eksportacji Zwłok Marszałka do katedry 
św, Jana. 


Dnia 16 maja odbędzie się uroczyste posiedzenie Za- 
rządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów Mechani- 
ków Polskich, na którem powzięte zostaną dalsze 
uchwały, dotyczące udziału Stowarzyszenia w Żałobie 
Narodowej. 


2 Komunikat radjowy z dn. 17 maja 1935 r. 


Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich, 
o którem mówiliśmy już w dniu wczorajszym, odbyło 
uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego, na którem 
Frezes inż. Wierzejski po krótkiem, podniosłem prze- 
mówieniu odczytał Orędzie Pana (Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, które zebrani wysłuchali stojąc w głębo- 
kiem skupieniu, Po dłuższej chwili milczenia odczy- 
tano depesze kondolencyjne do Pani Marszałkowej 
Piłsudskiej, do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, do 
Fana Prezesa Rady Ministrów i do Pana Generalnego 
Inspektora Sił Zbrojnych, które zostały wysłane nie- 
zwłocznie, Treść drugiej z tych depesz była: 


„Inżynierowie Mechanicy Polscy w tej bolesnej dla 
całego Narodu chwili składają na ręce Pana Prezy- 
denta uroczyste przyrzeczenie, iż w służbie dla do- 
brobytu i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej niezłomnie 
czynić będą wolę Tego, który, wskrzesiwszy naszą 
państwowość, wskazał na wyścig pracy, jako warunek 


jej utrwalenia”. 
W dalszym ciągu zebrania Zarząd powziął uchwały: 


1) aby zapowiedziany we Lwowie na dn. 8—10 
czerwca b. r. IX Ogólnopolski Zjazd Inżynierów Me- 
chaników, mimo żałoby narodowej, odbył się w prze- 
widzianym terminie, z całkowitem jednak pominięciem 
towarzyskiej części programu; 


2) aby, nie poprzestając na zamieszczeniu w ostat- 
nio wydanym zeszycie „Przeglądu Mechanicznego", or- 
ganu Stowarzyszenia, hołdu Pamięci Pierwszego Mar- 
szałka F'olski, do najbliższego zeszytu włączyć umyśl- 
ny żałobny numer dodatku społecznego, „Wiadomości 
SIMP", poświęcony sprawozdaniu z udziału Stowarzy- 
szenia w uroczystościach żałobnych; 


3) aby Stowarzyszenie przyczyniło się do wzniesie- 
nia Kopca Marszałka Fiłsudskiego w Krakowie i Jego 
pomnika w Warszawie, składając na ten cel w imieniu 
wszystkich członków Stowarzyszenia sumę 1000 zł, 
która to suma, pokryta z dobrowolnych składek człon- 
ków, zostanie niezawodnie znacznie przekroczona. 

Poza wzięciem udziału licznej grupy członków Sto- 
warzyszenia w uroczystościach żałobnych w Warsza- 
wie, Prezydjum Zarządu Głównego niemal w pełnym 
składzie wvjechało do Krakowa, by tam reprezento- 
wać ogół Inżynierów Mechaników Polskich i w ich 
imieniu złożyć ostatni hołd Prochom Wodza Narodu. 


PRZEGLĄD sopaznza 
MECHANICZNY 


MECHANIKÓW 
POLSKICH 
WARSZAWA + 25 MAJA + 1935 ROKU 


Tom I. Nr.10. 


Zeszyt poświęcony IX Zjazdowi Inżynierów Mechaników Polskich 


Od Redakcji 


W związku z IX-m dorocznym Zjazdem Inżynierów Mechaników Polskich, organizowa- 
nym przez SIMP, a mającym się odbyć w dn. 8—11 czerwca r. b. we Lwowie, „Przegląd 
Mechaniczny“ wydaje niniejszy zeszyt specjalny, pracom naszego Zjazdu poświęcony. 
Zeszyt ten, podobnie jak i następny, przynosząc szereg referatów zgłoszonych na IX 
Zjazd IMP, umożliwi uczestnikom obrad uprzednie zaznajomienie się z licznemi pra- 
cami, które zostaną zreferowane na Zjeździe, a tem samem ułatwi przeprowadzenie na 
ich tle wymiany zdań podczas obrad zjazdowych. 


Zgodnie z tradycją naszych Zjazdów, organizowanych pod hasłem wzmożenia wysił- 
ków ku rozwojowi techniczno - gospodarczemu i mocy obronnej kraju, idea ta — 
skupiająca nas w SIMP — przyświeca też Zjazdowi tegorocznemu; jest ona rów- 
nież ideą przewodnią naszego pisma, a w szczególności hasłem zeszytu zjazdowego. Je- 
steśmy przekonani, że doniosłe to hasło skupi wokół siebie liczne grono inżynierów me- 
chaników, w dniach obrad zjazdowych, w kresowym grodzie „Orląt“. 


Wyrażamy życzenie, by jaknajliczniejsze zgromadzenie zjazdowe dało nowy posiew my- 
śli, ku realizacji jego celów wiodących. 


Gospodarcze i społeczne wpływy techniki maszynowej” 
E. Hauswald, Prof. Politechniki Lwowskiej 


Wpływ rozwoju techniki maszynowej na wzrost wydajności produkcji i zwiększenie ogólnego dobrobytu. 
Znaczenie techniki maszynowej jako środka rozwoju wytwórczości i jako czynnika wielostronnego po- 


stępu, wznoszącego ludzkość na coraz wyższy poziom cywilizacji. — Wpływ rozwoju techniki maszyno- 
wej na stopień zatrudnienia, Okresy depresji i zjawisko kompensacji. — Postulat rentowności urządzeń 
maszynowych, jako warunek ich stosowania. — Prawa rządzące rentownością zakładów przemysłowych. 


Wskazania ogólne. 


CIĄGU tysięcy lat odbywał się w róż- 
nych częściach naszego świata rozwój ra- 
sy ludzkiej, opierający się o zadziwiają- 
cą zdolność organizmu ludzkiego do orjentowania 
się i dostosowywania do różnorodnych warunków 
i wpływów otoczenia, o zdatne do nieustannego 
rozwoju siły umysłowe i doskonałe narzędzie me- 
chaniczne, jakiem jest ręka człowieka. Do tych 
danych przyrodzonych przybyła z czasem cenna 
pomoc w postaci narzędzi, które wielokrotnie 
wzmogły siły obronne i zdobywcze człowieka 
i umożliwiły mu też zużytkowanie do swych celów 
potężnych zasobów energji ognia i wody. 
Z prostych zrazu narzędzi zaczęli ludzie wyra- 
biać pewne ich zespoły, które tworzyły przyrządy 


*) Referat zgłoszony na IX Zjazd Inż. Mech, Polskich. 


mechaniczne, a w dalszym ich postępie sztuczne 
mechanizmy, zwane maszynami. Razem z dodat- 
kowemi przyborami rozwinięto z czasem ustroje 
mechaniczne, złożone z maszyn, przyrządów 
i przyborów uzupełniających, zwane krótko urzą- 
dzeniami maszynowemi. W nowszych zaś okre- 
sach widzimy nadto niezwykle szybki postęp w 
dziale misternych maszynek i przyrządów, które 
nazywamy aparatami lub instrumentami, służące- 
mi np. do mierzenia, regulowania, zabezpieczania 
różnych przebiegów i czynności, a nawet do samo- 
czynnego ich sterowania zapomocą automatów. 

Wszystkie te twory mechaniczne nazwiemy 
krótko maszynami i postaramy się o bezstronne, 
naukowe rozpatrzenie zjawisk, łączących się ze 
światem maszyn. 
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Maszyna weszła z czasem w życie ludzkie, mi- 
o sprzeciwu grup zawodowych, którym zdawała 
; zagrażać swem działaniem, i zaczęła razem 
innemi czynnikami nowoczesnej techniki zmie- 
ać wielkie dziedziny gospodarstwa, produkcji, 
ansportu, środków komunikacji i porozumiewania 
» rozwijać nadspodziewanie szybko w elkie za- 
ady przemysłowe i urządzenia techniczne, przy- 
yniając się w wielkiej mierze do podniesienia 
ólnego dobrobytu. Wielkie wynalazki i postępy 
chniki nie zdołały jednak dotąd usunąć odwiecz- 
ch braków i pokonać trapiących ludzkość tru- 
ości gospodarczych i społecznych, przypuszczal- 
2 dlatego, że zjawiska te zależały głównie od 
1ych mocy, przyczyn i przebiegów, 
Wspaniałe niewątpliwie postępy, osiągnięte 
wielu dziedzinach życia gospodarczego i spo- 
szneśo przez udane zastosowania techniki wo- 
le, a techniki maszynowej w szczególności, od- 
iaływały na wielu ludzi z temi sprawami mniej 
eznanych w taki sposób, że oczekiwali od ma- 
jn więcej niż one dać mogły; potem zaczęły się 
jawiać napozór poważne referaty i dzieła filo- 
liczne lub socjologiczne, których autorzy, przy- 
ając technice maszynowej olbrzymią doniosłość 
'otęgę, wypowiadali pewne skrajne poglądy 
roroctwa co do jej wpływu na dalsze losy całej 
wilizowanej ludzkości, twierdząc, że spółczesny 
zwój techniki maszynowej zagraża siłom życio- 
m rasy i przyszłości naszej kultury. 
Czyżby zarzuty tego rodzaju, stawiane rozwojo- 
techniki maszynowej i jej zastosowaniom go- 
»darczym, miały być uzasadnione i słuszne? 
Jto pytanie, które postawić sobie winni techni- 
maszynowcy, zajmujący się zawodowo projekto- 
niem, budowaniem i stosowaniem maszyn, lu- 
e z faktami i tendencjami w tej ważnej dzie- 
nie życia najlepiej obeznani. 
Amerykański ekonomista Garret pisze w swej 
ążce o „„Mechanicznem rozszerzeniu pracy ludz- 
j“, że maszyny wszelkiego rodzaju służą prze- 
wszystkiem do zwiększania wydajno- 
i produkcji, skutkiem czego coroczna ilość 
robów, czyli wydajność produkcji przekracza 
sem zapotrzebowanie, istniejące w danej chwili. 
7aznaczając w tem miejscu, że maszyny i apara- 
służyć też mogą do innych celów, jak 
do odciążenia ludzi od męczącej pracy 
reznej i umysłowej, do czego używa się np. ma- 
n rachunkowych i statystycznych (Holleritha 
o Powersa), do celów naukowych, zdro- 
tfnych i leczniczych, do rozryw- 
(radjo, kino...) podróży, opanowa- 
a wielkich odległości, oszczędzania cza- 
życia i t p, — zastanowimy się teraz nad 
onomicznem znaczeniem maszyn. 
Jzięki wprowadzeniu dobrych maszyn zwiększo- 
ilość produkcji dziennej każdego robotnika 
»rzędzalnictwie i tkactwie 250 razy, przy użyciu 
t. zw. automatów tkackich, pracujących godzi- 
ni bez pomocy ludzkiej, nawet 500 do 600 razy. 
'ierwsza huta żelaza w Polsce, założona przed 
laty, wytwarzać miała na rok około 230 t że- 
a. Dziś jeden wielki piec daje codziennie po 
do 400 t żelaza. 
'arowóz średniej wielkości zastępuje wysiłek 
ło 10 000 ludzi. 


aaus 


J edna turbina parowa w elektrowni lwowskiej 
pracuje bez przerwy z średnią mocą 5000 jedno- 
stek elektrycznych czyli kilowatów, z których każ- 
dy równy jest 1,36 KM albo też mocy 13 ludzi. 
Maszyna ta zastępuje więc przez 8 godzin prac 
mechaniczną 65000 ludzi, a na dobę 195000 osób. 

Elektrownia w Chorzowie na Śląsku, obciążona 
średnio  40000-mi kilowatów, zastępuje około 
3x500000 ludzi. Studja nad rozwojem zaludnienia 
i dobrobytu silnie zmechanizowanych krajów do- 
wodzą, że stosowanie maszyn na wielką skalę nie 
przyniosło szkody, lecz przeciwnie ogromne i nie- 
wątpliwe korzyści. Jako przykład, przytoczę roz- 
wój Niemiec, których zaludnienie wzrosło trzykrot- 
nie właśnie w okresie 130 lat coraz to silniejszego 
wprowadzania maszyn. 

W ostatnich 50 latach, w których postępy tech- 
niki maszynowej były szczególniej wyraźne, ogól- 
na ilość robotników zatrudnionych w głównych 
działach produkcji i pracy nie zmalała, lecz wzro- 
sła tam więcej niż dwukrotnie, W przemyśle ilość 
robotników wzrosła z 5,7 miljonów na 13,2 miljo- 
nów osób, w handlu z 1,4 na 5,2 milj. w rolnictwie 
z 7,1 na 9,8 miljonów. 

Ogólnie rzecz biorąc, przekonano się, że postępy 
nowoczesnej techniki, w której technika maszyno- 
wa stała na pierwszem miejscu, stworzyły trwały 
przyrost możności zarobkowych 
i ogromny wzrost dobrobytu miljonów osób. 

Głębsze zbadanie licznych przyczyn i warun- 
ków, które złożyły się na wywołanie powojennego 
bezrobocia, nie wykazało, by mechanizacja miała 
tu być głównym czynnikiem, wobec czego władze, 
kierujące w Niemczech sztucznie forsowaną roz- 
budową dróg, miast, wsi i innemi robotami publicz- 
nemi, rozstrzygnęły, że nawet przy wykony- 
waniu robót zapomogowych należy 
dalej stosować najlepsze maszyny. 

Jak daleko rozwinęła się mechanizacja przodu- 
jących obecnie kilku krajów, ocenić można na pod- 
stawie statystyki ilości koni mechanicznych (KM), 
będących tam w użyciu. W Stanach Zjednoczo- 
nych na każdego robotnika przypada 5 KM, 
w Niemczech przypada na 32 miljony osób pracu- 
jących zarobkowo zgórą 60 miljonów KM 

Przyjmując moc 1 KM jako równoważną ze 
zdolnością do wykonywania pracy mechanicznej 
10 ludzi, można wyrazić obrazowo, że w Niem- 
czech każdy robotnik ma do pomocy 20 robotni- 
ków mechanicznych (po 1/10 mocy KM każdy), 
a w Stanach Zjednoczonych po 50 takich pomoc- 
ników. 

Podobnie rzecz się przedstawia w Wielkiej Bry- 
tanji i w innych krajach, technicznie i gospodarczo 
wysoko rozwiniętych. 

Wpływ maszyn okazał się zatem potężnym i ko- 
rzystnym. Poprawił dochody realne pracujących, 
umożliwił powstanie i opłacanie licznej grupy Tto- 
botników kwalifikowanych i dozorców, a ponadto 
także grupy urzędników technicznych, handlowych 
i administracyjnych. ; 

Dzięki postępom techniki maszynowej, możli- 
we też stało się zrealizowanie marzeń o skró- 
ceniu typowego dnia pracy z dawniej- 
szych 10 godzin na 7 do 8, a w niektórych prze- 
mysłach nawet do 5 godzin dziennie, czyli do 30 
godzin w tygodniu. 


PRZEGLĄD 

MECHANICZNY 

Przy wprowadzaniu nowych maszyn i przyrzą- 
dów obniża się często zapotrzebowanie ilości oso- 
bogodzin pracy, coby wywołać mogło redukcję 
liczby robotników, zatrudnionych w danej gałęzi 
pracy. Równocześnie istnieje jednak tendencja do 
kompensacji tego uszczerbku przez znalezienie 
płatnego zajęcia dla tych ludzi w innych działach 
produkcji. Zjawisko kompensacji występuje nie- 
wątpliwie w poważnej mierze, czego dowodzi usta- 
wiczny wzrost ogólnej liczby zatru- 
dnionych i wzrastanie stawek płacy za godzinę 
pracy. Do łagodzenia przejściowych trudności po- 
wołane są tu istniejące już urzędy opieki społecz- 
nei nad robotnikami i urzędnikami. 

razie umiejętnego wprowadzania ulepszeń 

maszynowych nie trzeba zwykle oddalać robotni- 
ków lub urzędników, albowiem możność zatrud- 
niania pracowników zależy głównie od wystar- 
czającego dopływu odpowiednich sum ze sprzeda- 
ży lub innej wymiany wyrobów, a racjonalnie do- 
konana mechanizacja nie zmniejsza tych fundu- 
szów, lecz zawsze je zwiększa. 

Zresztą gospodarczej i społecznej wartości me- 
chanizacji nie można rozpatrywać tylko jedno- 
stronnie, ze stanowiska bezpośrednich interesów 
i korzyści grupy robotników fabrycznych, z pomi- 
nięciem innych kół ludności. W istocie bowiem 
sprawy takie rozważać trzeba przedewszystkiem 
ze stanowiska potrzeb i interesów ogółu ludności, 
a wtedy łatwo się przekonamy, że prawdziwy po- 
stęp techniczny przyniesie większe korzyści, niż 
przykrości. I tak stwierdzono, że gdyby nawet 
ilość robotników budujących samochody spadła 
w pewnym roku o 5000, ale ilość sprzedanych po- 
jazdów mimo to wzrosła, to równocześnie zwięk- 
szyć się może co roku ogólna liczba osób żyją- 
cych z ruchu samochodowego, jako kierowcy, po- 
mocnicy, robotnicy zajęci w stacjach paliwowych 
i naprawniach o 10000 lub więcej. W Stanach Zje- 
dnoczonych okazało się niedawno, że na 200 000 
robotników zajętych w budowie samochodów żyło 
z ruchu samochodowego 1 000 000 osób, czyli 5 ra- 
zy tyle. Podobne zjawiska znane są też z kolejnic- 
twa, z żeglugi, wojska i t. d. 

Poglądy nasze na działanie postępów techniki 
maszynowej trzeba też uzupełnić stwierdzeniem, 
że obok maszyn obniżających zapotrzebo- 
wanie pracy ludzkiej (amer.: labor-savin$ ma- 
chinery) istnieją także maszyny wytwarzają- 
ce nowe sposobności do zatrudnienia wielkiej 
liczby ludzi, czem się też wyjaśnia wspomniana 
tendencja kompensacyjna. 

Bez nieustannego rozwoju świata maszyn i apa- 
ratów nie byłoby wogóle możności utrzymania co- 
raz to liczniejszej warstwy inteligencji, działają- 
cej na kierujących i organizujących posterunkach 
we wszystkich działach życia gospodarczego i spo- 
łecznego. 

Nie byłoby też rozwinięcia zasobów kilku części 
świata poza Europą przez ich kolonizację i wpro- 
wadzenie ulepszeń technicznych na wielką skale, 
nie byłoby zatem korzyści z tak bogatych obecnie 
krajów północnej i południowej Ameryki, Afry- 
ki lub Australji. Prócz przytoczonych już moty- 
wów do dalszego wprowadzania techniki maszy- 
nowej, bez obawy o podkopanie dobrobytu warstw 
pracujących, przybywają jeszcze inne, nie mniej 
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ważne. Oto wielu niezbędnych przedsięwzięć nie 
możnaby wogóle dokonać bez maszyn tam, gdzie 
działanie ich zupełnie nie da się zastąpić pracą 
fizyczną przy użyciu tylko prostych narzędzi. 

Istnieje też dalszy, wyjątkowo ważny wzgląd 
na obronność i dzielność bojową 
społeczeństwa, przemawiający wprost za inten- 
sywnem stosowaniem techniki maszynowej. 

W tej dziedzinie istnieje bowiem w Europie 
pewnego rodzaju przymus do stosowania i ulep- 
szania techniki maszynowej w celu zapewnienia 
sobie jaknajlepszych przyrządów i maszyn wojen- 
nych, obok konieczności poduczania całej ludności 
w zręcznem obchodzeniu się z temi maszynami. 

Oddziaływania biologiczne i psychi- 
czne świata maszyn i aparatów na jednostki 
ludzkie i na całą rasę ludzką nie są też czemś nie- 
naturalnem, ani też przectiwnem popędom biolo- 
śicznym. Wszak sam człowiek jest w pewnym 
stopniu także misterną i zawiłą maszyną przyrody, 
wykonywającą swe czynności automatycznie lub 
świadomie, a maszyny i przyrządy są przecież na- 
turalnym wytworem ludzkiego genjuszu i wysiłku, 
które wielokrotnie wzmacniają przyrodzone siły 
człowieka i oddają mu do pomocy olbrzymie za- 
soby energetyczne i materjalne otaczającego go 
świata. 

Obawiaćby się tylko można przeciążenia mózgu 
ludzkiego rosnącą z czasem zawiłością urządzeń 
maszynowych, gdyby nie znany fakt, że troska 
o mechanizmy obciąża faktycznie tylko małą część 
ludności, poświęcającą się dziedzinie maszynowo- 
ści, i to nie z przymusu, lecz z zamiłowania, tak że 
praca około maszyn staje się dla tych ludzi raczej 
przyjemnością, niż ciężarem. Używanie zaś nowo- 
czesnych maszyn i aparatów jest obecnie tak ułat- 
wione, że staje się dogodnem dla każdego czło- 
wieka. 

Obawy zatem, wypowiadane przez niektórych 
niby - filozofów co do degeneracji rasy pod wpły- 
wem mechanizacji życia, nie są uzasadnione. Prze- 
ciwnie, przekonać się łatwo można, ile dobrego 
technika maszynowa świadczyć może dla zdrowia 
ludzkiego w postaci urządzeń sanitarnych, wodo- 
ciąśowych, dobrego oświetlenia, ogrzewania i prze- 
wietrzania mieszkań i pracowni, ułatwienia róż- 
nych zajęć codziennych, ochrony przed niebezpie- 
cznemi pracami i t. p.; w innych zaś kierunkach— 
przez udostępnienie nam morza, gór, uzdrowisk, 
rozrywek, jak np. kinematograłów, radjotechniki 
it d 

Można tedy w dziedzinie stosowania maszyn 
i przyrządów mechanicznych kierować się genjal- 
nem hasłem, wypowiedzianem przed więcej niż 
stu laty przez Stephensona w sprawie budowy 
sieci kolejowej w Wielkiej Brytanii: „let the coun- 
try make railways and the railways will make the 
country“, co dałoby się rozszerzyć na zagadnienie 
mechanizacji w taki sposób: niech tylko kraj bu- 
duje maszyny, a maszyny zbudują wzamian jego 
dobrobyt! 

Z drugiej znowu strony uznać trzeba, że i tech- 
nika maszynowa nie może dokazywać cudów i re- 
śulować bez wstrząsów gospodarkę silnie prze- 
ludnionych społeczeństw, jakie mamy właśnie w 
Europie; nie może też opanować następstw olbrzy- 
mich strat, wywołanych długotrwałą wojną euro- 
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pejską i śwałtowną socjalizacją powojenną, zata- 
mowaniem naturalnej wymiany handlowej w han- 
dlu światowym i wieloma innemi zjawiskami. Wi- 
doczne jest jednak, że owe poważne, czasem na- 
wet tragiczne trudności i przeszkody rozwojowe 
leżą przeważnie w dziedzinach finansów, nie- 
rozumnie dokonanych wkładów  przemysło- 
wych i zbytkowych, lekkomyślnego życia całych 
państw nad stan, które je zawiodło do fatalne- 
go zadłużenia i do demoralizacji, objawiającej się 
na każdym prawie kroku. 

Przesadne uprzemysłowienie w 
krajach, które przed wojną liczyć mogły na zbyt 
swych towarów nietylko we własnem państwie, 
ale także poza Europą, obecnie zaś owe wielkie 
obszary zbytu straciły, doprowadziło tam do stra- 
ty przeważnej części włożonego w owe przemysły 
kapitału własnego i pożyczonego oraz do załama- 
a się podstawy utrzymania miljonów pracowni- 

ów. 

Technika maszynowa zmieszana jest w życiu 
praktycznem z działaniami finansowemi, gospodar- 
czemi, nadto zaś z socjalnemi i politycznemi wa- 
runkami bytu, Zycie społeczeństw traktować więc 
należy jako rodzaj mieszaniny różnorodnych skład- 
ników, mocy, pożądań i warunków, nie dającej się 
łatwo ująć w ramy jednolitej wzorowej, racjonal- 
nej organizacji. 

Stąd też wypływa niewątpliwa zależność 
techniki maszynowej od warunków fi- 
nansowych i gospodarczych, zwłaszcza od posia- 
dania wystarczających zasobów wolnego kapitału 
i kredytu, jakoteż od zapewnienia zakładom prze- 
mysłowym trwałego i korzystnego dla nich zbytu, 
wedle którego regulować trzeba zarówno akcję 
inwestycyjną, jak ilościową wydajność produkcji. 

Przebiegi produkcyjno - handlowe odbywają się, 
jak obecnie wiadomo, wedle pewnych praw funk- 
cyjnych, które podałem już na „Zjeździe Naukowej 
Organizacji" w Warszawie w roku 1924, a dalej 
rozwinąłem w roku ubiegłym. („Przegl. Techn.“ 
1925 i „Przegl. Organizacji“, 1934, 149). 

Koszty wytwarzania jednostki spadają wedle 
znanego prawa, gdy roczna ilość jednostek dane- 
go wyrobu rośnie; ale korzyści z tem związane da- 
dzą się tylko wtedy zrealizować, gdy cała wytwo- 
rzona ilość jednostek da się sprzedać po cenach 
wyższych od średniego kosztu wytwarzania i zby- 
tu. Doniosły postulat rentowności oraz 
prawdziwej użyteczności jakiejkolwiek produkcji 
przemysłowej ogranicza możność icelo- 
wośćstosowaniaurządzeń maszyno- 
wych, które wymagają wielkich wkładów kapita- 
łu, trwale unieruchomionego w zakładach. 

Do wyjaśnienia tak ważnych zależności użyć 
trzeba teorji, opartej na licznych doświadczeniach 
i obliczeniach praktyki gospodarczej. Teorja taka 
przedstawia podstawowe prawa dynamiki kosztów 
i rentowności w prostych wykresach funkcyjnych 
i równaniach. 


Zapiski księgowe i statystyczne każdego zakła- 
du, względnie oddziału, podają co roku pewne su- 
my wydatków i innych kosztów, odpowiadające 
różnym ilościom wytworzonych w owych okresach 
jednostek wyrobu. Gdy te liczby rozdzielimy na 
średni, 8-godzinny dzień roboczy, to otrzymamy 
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pewne ilości x jednostek i przynależne do nich 
sumy kosztów dziennych, oznaczone przez 5, 

Te liczby przenosimy na rys. 1, odcinając na osi 
X ilości wytworzonych jednostek od zera do gra- 
nicznej zdolności wytwórczej zakładu (oddziału) 
przyjętej tu na 60 jednostek. Przynależne do pew- 


Rys, 1. Zależność kosztów dziennych produkcji i dochodów 
od ilości wytworzonych i sprzedawanych jednostek, 


nych wartości x sumy kosztów dziennych odmie- 
rzać będziemy na rzędnych w podanej na osi Y 
skali Koszty dzienne wytwarzania podlegają w 
praktyce przemysłowej różnym zmieniającym się 
wpływom, mimo to jednak otrzymane z zestawień 
kalkulacyjnych sumy dadzą na wykresie punkty, 
leżące w przybliżeniu na pochylonej linji prostej 
(S), przecinającej oś rzędnych w odległości piono- 
wej A, która przedstawia podstawowy koszt dzien- 
ny zakładu, występujący przy każdej ilości x, a na- 
wet przy zatrzymaniu produkcji lub ruchu, gdy 
więc ilość x = 0, Kwota A jest niezależna od £, 
czyli od wydajności dziennej, i dlatego nazywa się 
zwykle kosztem stałym względem zmian w iloś- 
ciach x. Zauważę jednak, że koszt ten nie jest sta- 
ły w stosunku do czasu, gdyż rośnie razem z dłu- 
śością okresu czasowego, należy więc do grupy 
kosztów okresowych (niem.: Zeitkosten). 

Kwota A jest zarazem teoretycznem mi- 
nimum kosztów wytwarzania. 

Położenie i pochylenie linji S przedstawia pra- 
wo zmienności okresowych kosztów 
produkcji względnie ruchu danego oddziału. 

Prawo to można wyrazić równaniem: 


S=ALBx. aw edi 


w którem czynnik B równy jest sumie kosztu ma- 
terjału i robocizny, przypadających przeciętnie na 
jednostkę wyrobu. B jest to zarazem teoretyczne 
minimum kosztu wytwarzania 1 sztuki, któreby 
istniało, gdyby produkcja była nieskończenie 


wielka. 
B=m+r EC: 


Z równania (1) można wyprowadzić koszt jed- 
nostki k, dzieląc S przez ilość x: 


TTT TE. 
x 


x 
Wykreślne przedstawienie tego równania podałem 
już w pracy p. t. „Koszt wytwarzania w przemy- 
śle” (Warszawa 1925 í Przegl. Techn. 1924). 
Na rys. 1 przedstawić jeszcze możemy ruch do- 
chodów D ze sprzedaży dowolnej ilości jednostek. 
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Dochód ten rośnie proporcjonalnie do ilości x: 
DC „ee a ea MA 


Obrazem tego równania jest prosta (D), wycho- 
dząca ukośnie z początku O układu spółrzędnych. 

Długości rzędnych zawartych między l.njami D 
i X określają dochody, długości zaś między linja- 
mi (S) i X rozchody. Po lewej stronie od punktu 
przecięcia P występują straty, po prawej zaś 
zyski dzienne. Położene punktu przecięcia 
odpowiada tak zwanej produkcji krytycz- 
nej X» która rozgranicza obszary strat į zysków. 

Wartość ta wynosi zwykle trochę więcej niż po- 
łowę pełnego wyzyskania mocy danego urządzenia 
i jest pewną miarą dla stopnia zatrudnienia, 

Te wielkości krytyczne mają wielkie znaczenie 
dla badanej przez nas kwestji. Prawie wszystkie 
bowiem zakłady gospodarcze, które nie miały wy- 
starczającego zatrudnienia przy normalnym po- 
ziomie cen, popadły bez własnej winy w chronicz- 
ny stan ruchu ze stratami, których oczywiście dłu- 
go wytrzymać nie można. 

Na wykresie 1 podałem jeszcze drugą linję kosz- 
tów S’, obliczoną dla innego zakładu, opierającego 
się przeważnie na pracy ręcznej i mającego skut- 
kiem tego mniejsze koszty podstawowe A, a rów- 
nocześnie większe koszty pracy za jednostkę, przy 
równych zresztą wydatkach na materjał. Zakłady 
tego typu mogą w okresach depresji współzawod- 
niczyć z lepiej urządzonemi zakładami, obciążone- 
mi jednak wielkiemi kosztami podstawowemi ka- 
pitału technicznego i administracji. 

Przy projektowaniu nowych zakładów i tech- 
nicznem ulepszaniu dawnych trzeba się zatem li- 
czyć z opisanemi tu przebiegami, ostrożnie ocenia- 
jąc naprzód wydajności roczne, ruchy cen i ocze- 
kiwane wielkości zbytu wyrobów, aby zakład mógł 
później działać w korzystnych warunkach zatrud- 
nienia. 

Z wykresu rys. 1 przeniesiono linję zysków i strat 
na rys. 2, gdzie ukośnie ułożona prosta (Z) prze- 
cina oś X przy znanej już wartości krytycznej, 
a oś Y — w odstępie (—A). 


Rys. 2. Ruch zysków lub strat dziennych 
w zależności od ilości sprzedanych jednostek. 


Po lewej stronie punktu krytycznego widoczne 
są straty, po prawej zaś zyski, odpowiadające 
pewnej stałej cenie czystej C. Dla innych cen otrzy- 
mamy inaczej pochylone proste, które jednak za- 
wsze wychodzić będą z punktu (—A), położone- 
go na osi Y. 

Równanie zysków i strat przedstawia się tak: 


Z=D—S=(C—B)x—A .. . (5) 
Przedstawia ono ruch zysków i strat okresowych 
(dziennych) przy stałej cenie. 
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W razie gdy się ceny sprzedaży reguluje według 
przebiegu kosztów wytwarzania, jak to np. uczy- 
niły zakłady Forda, to dla założenia, że cena jest 
równa każdorazowemu kosztowi k z 10%-wym 
dodatkiem, otrzymalibyśmy niżej położoną linję 
zysków (Z). 

Po rozpatrzeniu powyższego splotu przebiegów 
i dążeń techniczno-sospodarczych zestawimy kil- 
ka ogólnych wskazań, odnoszących się do racjo- 
nalnych sposobów postępowania inżynierów ma- 
szynowców w dziedzinie mechanizacji życia gos- 
podarczego. 


Wskazania 


1. Życie gospodarcze i społeczne jest miesza- 
niną różnych sił, mocy, zdarzeń, przebiegów, po- 
żądań i dążeń, w której technika maszynowa roz- 
wija się w warunkach wzajemnych związków 
i współzależności działań. 

O wzajemnych zależnościach przebiegów tech- 
nicznych, gospodarczych i społecznych powinien 
pamiętać technik, projektujący nowe zakłady lub 
prowadzący ruch w istniejących. 

2. Technika maszynowa jest jednym z głów- 
nych czynników, mogących wpływać na dobro- 
byt jednostek i społeczeństw. Technicy maszy- 
nowi dążą do postępów mechanizacji w celu zwię- 
kszenia wytwórczości, opanowania i użytkowania 
zasobów energetycznych i materjałowych przy- 
rody. 

4 Dobre maszyny są tworami zasadniczo uży- 
tecznymi dla ogółu ludności. Celowe ich wprowa- 
dzanie i użytkowanie zależne jest jednak od posia- 
dania wolnych środków iinansowychi od 
postulatu trwałej rentowności, zarów- 
no pieniężnej, jak społecznej. 

4. Przy rozstrzyganiu o nowych wkładach 
(inwestycjach) stosować się trzeba do znanych 
obecnie praw dynamiki kosztów, cen 
i zyskowności. Przesadne wkłady kapitału 
wywołać mogą zbyt wielkie obciążenie zakładów 
podstawowemi kosztami okresowemi. 

5. Całkowite koszty okresowe produkcji, wzgl. 
ruchu, zależą od wielkości stopnia zatrudnienia 
lub użytecznego obciążenia zakładu. Produkcja 
może się opłacać tylko przy stopniu zatrudnienia 
przekraczającym wartość krytyczną, wobec czego 
należy wielkość i koszt urządzeń technicznych tak 
dobrać, by maszyny mogły działać przeciętnie 
powyżej krytycznego stopnia za- 
trudnienia. 

6. Urządzenia techniczne i maszynowe podle- 
gają postulatom trwałej rentowności finansowej 
oraz gospodarczej i społecznej, niezależnie od 
łorm ustrojowych społeczeństwa i państwa. 

7. Ze względu na ustęp 6 nie jest pożą- 
dane nowe ustawowe uregulowanie 
dopuszczalnego trwania typowego dnia 
pracy, tembardziej, że tylko mała część gospo- 
darstwa pracować może przy normach krótszych 
od dotychczasowych. Tam zaś, gdzie dzięki celo- 
wej mechanizacji skrócenie dnia roboczego jest 
możliwe, odbywa się ono samorzutnie, bez pomocy 
ustawy. 

8. Ilość pracowników i stopa ich wynagrodzeń 
zależy przedewszystkiem od wystarczającego do- 
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pływu środków pieniężnych ze zbytu 
wyrobów lub świadczeń; każda bowiem płaca jest 
tylko zaliczką na oczekiwany ze sprzedaży udział 
w zysku danego zakładu gospodarczego. P: 

9. Ponieważ doświadczenia zebrane w najsil- 
niej zmechanizowanych społeczeństwach wykaza- 
ły, że urządzenia maszynowe nie działają szkodli- 
wie na ogólny stan dobrobytu i na zapewnienie 
ludziom sposobności do zarobkowania, więc nie 
należy obawiać się postępów me- 
chanizacji w krajach mniej rozwi- 
niętych, a przy prowadzeniu robót 
publicznych i zapomogowych nie 
trzeba się ograniczać do używania 
tylko pracy fizycznej osób, lecz ko- 
rzystać z dobrze przygotowanej i zorganizowanej 
pomocy nowoczesnych urządzeń maszynowych. | 

10. Techniki i ekonomji nie można od siebie 
oddzielać, wobec czego trzeba techników, mają- 
cych przez swe projekty i zarządzenia znaczny 
wpływ na twórcze i użyteczne przebiegi gospodar- 
cze, kształcić także w ekonomji 
stosowanej, racjonalnej organizatoryce, sztu- 
ce kierowania ludźmi i zakładami oraz w zasadach 
dynamiki kosztów i rentowności, które zachowują 
swą ważność we wszystkich możliwych formach 
ustrojów społecznych. 
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do 250. y s. 219 


Lwów, 


00o 
Influences économiques et sociales 


de la technique mécanique 
Résumé: 

Après avoir montré l'importance du grand progrès de la 
technique industrielle, réalisé grace au développement des 
machines, ainsi que les resultats de ce progrès remarqua- 
bles par l'augementation de la prospérité générale et par 
l'enlèvement de l'humanité à un toujours plus haut niveau 
de civilisation, l'auteur souligne que le phénomène du chau- 
mage, causé par l'introduction de nouvelles machines, n'a 
qu'un caractère temporaire, et passe à la question de la 
rentabilité de l'application des machines modernes dans 
l'industrie. Il indique que ces installation sont utiles seu- 
lement dans ce cas quand elles assurent la rentabilité de 
la production. 

Ensuite l'auteur analyse les conditions de la rentabilité, 
en les illustrant par diagrammes, et arrive à une série de 


conclusions qu'il exprime sous forme de 10 indications 
générales, 


Zagadnienie stworzenia racjonalnego programu 
budowy obrabiarek przez polskie wytwórnie 
w związku z zapotrzebowaniem przemysłu polskiego *) 


Inż. J. Piotrowski, SIMP, Warszawa 


Konieczność rozwoju polskiego przemysłu obrabiarkowego. — Sprawa racjonalnego programu budowy 


obrabiarek w Polsce. — Zapotrzebowanie obrabiarek w Polsce. — Statystyka 


produkcji obrabiarek 


w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech. — Warunki, w jakich przemysi obrabiarkowy liczyć może na 
międzynarodowy zbyt swoich wytworów. — Znaczenie wzajemnego oddziaływania na siebie konsumen- 


tów i producentów obrabiarek, — Koszty budowy obrabiarek nowego typu: prz 


wyrobie pojedyńczych 


egzemplarzy, przy wyrobie pierwszej serji i przy ustabilizowanej ciągłej produkcji, — Celowość specja- 
lizacji fabryk. — Tworzenie nowych typów i kopjowanie wzorów. — Konieczność kompromisu między 
unikaniem normalizacji i rutyny a nieprzeciążaniem fabryk żądaniem ciągłej zmiany typów. — Wytycz- 
ne, dotyczące ogólnych zasad programu budowy obrabiarek. 


ROGRAM produkcji w każdej dziedzinie prze- 
mysłu nie może być rezultatem tylko pewnej 
koncepcji myślowej. Zależy on od potrzeb 

i możliwości danego kraju i tworzony jest w znacz- 
nym stopniu przez samo życie. Niemniej jednak 
najbardziej wydatne momenty w rozwoju przemy- 
słu światowego wywołane były przez czynniki 
myśli i woli, nie mające bezpośredniego związku 
z okolicznościami ściśle gospodarczej natury. Wy- 
nalezienie maszyny parowej i odkrycie elektrycz- 
ności miały większy wpływ na rozwój przemysłu, 
niż potrzeby gospodarcze ludności. Przemysł lot- 
niczy powstał dopiero w początku bieżącego stu- 
lecia nie dlatego, że przedtem ludność nie odczu- 
wała pragnienia latania w powietrzu, lecz dlatego, 
że w tym dopiero czasie dojrzała myśl techniczna 
w dziedzinie zagadnień unoszenia się w powietrzu 
i znaleźli się ludzie o silnej woli i odważni, którzy 
podjęli niebezpieczne próby latania. Dziedzina bu- 
dowy maszyn jest tą, która więcej niż inne zwią- 
zana jest z wysiłkami umysłu ludzkiego i od nich 


") Referat zgłoszony na IX Zjazd Inż, Mech. Polskich. 
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zależna, a wytwórca maszyn przeważnie sam stwa- 
rza dla nich konsumenta. Dlatego też zastanowie- 
nie się nad czynnikami, które wywołują pewną 
pracę myśli technicznej i następnie wpływają na 
możliwości realizacji tej myśli w przemyśle, nie 
jest bezpłodną pracą, a przeciwnie, nawet w naj- 
bardziej krytycznych pod względem gospodarczym 
momentach może stać się jedną z pobudek do 
stworzenia warunków, w których depresja gospo- 
darcza może być przynajmniej na niektórych od- 
cinkach przezwyciężona. 


Budowa obrabiarek i narzędzi jest jedną z tych 
gałęzi przemysłu maszynowego, której pośrednia 
rola jest większa, niż bezpośrednia. Nietyle tu 
znaczy sam fakt wytwarzania w kraju pewnej ilo- 
ści potrzebnych maszyn, wyrażony w cyfrze obro- 
tu i w ilości zatrudnionych pracowników, ile prze- 
dewszystkiem ma tu znaczenie to zadanie, które 
następnie spełnia obrabiarka, jako narzędzie pra- 
cy w każdej dziedzinie przemysłu metalowego przy 
wyrabianiu rozmaitych maszyn, silników, wago- 
nów, parowozów, samochodów, samolotów, broni, 


PRZEGLĄD 
MECHANICZNY 


TOM I — Nr. 10 


amunicji i t. d. Organizacja produkcji tych wytwo- 
rów przemysłu metalowego, tak ważnych dla ży- 
cia gospodarczego i życia państwa, zależy w bar- 
dzo dużym stopniu od wydajności i celowości za- 
stosowanych do tej produkcji obrabiarek. Zbytecz- 
nem jest tę myśl dalej rozwijać, ponieważ jest ona 
dostatecznie znana w naszych sferach przemysło- 
wych i technicznych. Z drugiej strony, ta sama 
doniosła rola obrabiarki we wszystkich gałęziach 
przemysłu nasuwa myśl, że dla rozwoju przemy- 
słu ważniejszą jest rzeczą sam fakt stosowania dn- 
brych, wydajnych obrabiarek, niż to, czy obrabiar- 
ka jest wykonana w kraju, czy też sprowadzona 
z zagranicy. Dopiero kiedy uprzytomnimy sobie, 
coby było, gdybyśmy wcale w kraju obrabiarek 
nie budowali i korzystali wyłącznie z budowanych 
zagranicą, jak dalece bylibyśmy narażeni wówczas 
na łaskę i niełaskę naszych dostawców, jak mało 
mielibyśmy do powiedzenia w sprawie postępu 
naszego przemysłu, jak mało krytycyzmu własne- 
go mielibyśmy w sprawach produkcji, jak każda 
nasza inicjatywa przemysłowa i techniczna byłaby 
w ręku obcych, a nieraz i nieżyczliwych dla nasze- 
$o rozwoju ludzi, jak mało mielibyśmy sposobności 
wykształcić naszych inżynierów i robotników na 
samodzielnych, z własną inicjatywą techniczną 
pracowników, — wyraźnie zrozumiemy, iż po- 
wstrzymanie się od budowy własnych obrabiarek 
byłoby równoznaczne z oddaniem naszych narzę- 
dzi pracy pod zarząd i kontrolę obcych i staniem 
się terenem przemysłu o charakterze kolonjalnym. 

Wszystko więc wyżej powiedziane wskazuje za- 
sadniczy kierunek, punkt wyjścia dla programu bu- 
dowy obrabiarek w Polsce. Winniśmy mianowicie 
z jednej strony dołożyć najdalej idących starań do 
rozwoju własnego przemysłu obrabiarkowego, jed- 
nak dbając, żeby stał on na wysokim poziomie, 
a z drugiej strony, rozumiejąc. że nasz przemysł 
obrabiarkowy nie będzie mógł obiąć wszystkich 
dziedzin i typów obrabiarek, umożliwić sobie na- 
bywanie z zagranicy obrabiarek niebudowanvch 
w kraju, lecz oczywiście tylko najbardziej wydaj- 
nych i pomysłowych. Kraj, który posiada własny 
przemysł obrabiarkowy, może korzystać z dorob- 
ku technicznego innych krajów bez obawy, że bę- 
dzie bezkrytycznym i bezsilnym konsumentem tan- 
dety. 

Z tych założeń wychodząc, można przystąpić do 
rozważań nad racjonalnym programem budowy 
obrabiarek w Polsce. 

Sprawa programu budowy obrabiarek w Polsce 
była przedmiotem studjów już wówczas, kiedy w 
naszym kraju nie było nic poza ruinami. Inż. E. T. 
Geisler, dzisiaj profesor Politechniki we Lwowie, 
wygłosił na Zjeździe Techników Polskich w Mo- 
skwie w 1917 r., a następnie w Stowarzyszeniu 
Techników w Warszawie w listopadzie 1918 r. re- 
ferat p. t. „Widoki rozwoju przemysłu obrabiar- 
kowego w Polsce“. W referacie tym wviaśniona 
była dokładna rola przyszłego przemysłu obra- 
biarkowego, zanalizowane zostały potrzeby Pol- 
ski i ujęte w cyfry tak dla potrzeb wojskowości 
i kolejnictwa, jak i dla przemysłu metalowego 
i gospodarki samorządowej i t. d. Rozmiary tych 
potrzeb zostały ustalone na podstawie porównań 
z konstrukcją obrabiarek w krajach uprzemysło- 
wionych i w przypuszczeniu, że Polska w ciągu 


10 do 15 lat ma stanąć stopniowo na poziomie tych 
krajów. Przytem prof. Geisler, rozumiejąc, że po- 
wstanie przemysłu w Polsce nie będzie mogło na- 
razie oprzeć się na polskich obrabiarkach, miał na 
myśli w swoich obliczeniach wyłącznie potrzeby 
wywołane stopniową wymianą zużywających się 
obrabiarek na nowe. Podstawą do niektórych wnio- 
sków prof. Geislera był materjał statystyczny by- 
łej fabryki Gerlach i Pulst w Warszawie, która 
w ciągu przeszło dwudziestu lat prowadziła na 
większą skalę produkcję obrabiarek. Przybliżone 
obliczenia prof. Geislera, dotyczące rocznej kon- 
sumpcji obrabiarek w Polsce przy pełnym rozwo- 
ju sił gospodarczych, dały następujące cyfry: 


tokarek wszelk. typ. ok. 1 350 szt. o wadze ogóln. ok. 3360 000 kg 


strugarek wzdłużn. „ Q3 ss o > „ 1020000 „ 
» poprzeczn ;, 89 » o» » ” » 240 000 » 

$ pionowych ,, 44 ms». 5 N » 162000 ,„ 
frezarek wszelk. typ-„ 295 „„ » * » 886000 , 
szlifierek o « s + a (30 sa s A » 123000 , 
Wiertarek + « « w m 295 „a š 35 » 526000 ,„ 
wiertarko-frezarek „ 64 mo A > » 513000 ,„ 
wytaczarek . . « y PE R E x » 146000 ,„ 
gwinciarek . . . , 43 ws 5 5 $ 30000 „, 
Razem . ok. 2432 szt. o wadze ogóln, ok. 7 006 000 kg 


Obliczenia te, robione w 1917 r., podaje prof. 
Geisler oczywiście ze zrozumiałemi wielkiemi za- 
strzeżeniami. [Interesujące jest zestawienie ich 
z rzeczywistością, Całkowitą konsumpcję obrabia- 
rek można określić przez dodanie wartości włas- 
nej produkcji do wartości wwozu, które niżej są 
podane. 


Wwóz obrabiarek do metali z zagranicy 
w 1924 r. — 6900000 zł. o wadze ok. 1 700000 kg 
» 1925 r. — 10634000 „ „ a ok. 2500000 ,, 
„ 1926 r. — 3813000 „ „, ü ok. 1 000000 ,, 
» 1927 r. — 12393000 „ ,„ i ok. 3 000 000 ,, 
» 1928 r. — 18195000 „ ,, i ok. 4500000 ,„ 
» 1929 r. — 23127000 „ „ m ok. 6 000000 ,, 
» 1930 r. — 8371000 „ „ i ok. 1939000 ,, 
» 1931 r. — 4851000 „ „ s ok. 1 104400 ,, 
» 1932 r. — 1448000 „, „ i ok. 233700 ,„ 
» 1933 r. — 3306000 „ „ ii ok. 631500 ,, 
„ 1934 r. — 4280000 „ ,, F ok. 711000 ,, 


Jeżeli uwzględnimy, iż produkcja obrabiarek pol- 
skich w r. 1929 wyniosła sumę ok. 6000000 zł., 
przy wadze ok. 1 200000 kg, otrzymamy, iż w r. 
1929 — roku największego natężenia rozwoju prze- 
mysłu metalowego w Polsce — konsumpcja obra- 
biarek w Polsce dosięgła sumy ok. 30000000 zł., 
przy wadze ponad 7000000 kg, co odpowiada 
przewidywaniom prof. Geislera. 

Dziś rozmiary produkcji obrabiarek w Polsce 
utrzymują się w dalszym ciągu na poziomie ok. 
6 000 000 zł. rocznie, przy znacznie zmniejszonym 
wwozie z zagranicy, tak że całkowita konsumpcja 
obrabiarek w Polsce w ostatnich dwóch latach wa- 
ha się około 10 000 000 zł. rocznie. 

Cyfry powyższe wskazują, iż konsumpcja obra- 
biarek do metali w Polsce wynosiła w rozmaitych 
okresach czasu 0,3 do 0,9 zł. na 1 mieszkańca. 
Analogiczne cyfry bardzo przybliżone dla Stanów 
Zjednoczonych wynoszą w tym samym czasie ok. 
8 zł na 1 mieszkańca; dla Niemiec — 4 zł. 

Należy tu zaznaczyć, iż Stany Zjednoczone sa- 
me konsumują ok. 82% całkowitej swojej produk- 
cji obrabiarek, a Niemcy ok. 62%. 

Idąc dalej w kierunku statystyki, zwracamy uwa- 
ge na zeszyt „Przeglądu Technicznego Nr. 33—34 
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z dn. 1 września 1926 r., poświęcony obrabiarkom, 
który daje dużo danych cyfrowych, między inne- 
mi wyżej przytoczone, a które, chociaż obecnie 
przestarzałe, jednak dokładnie odzwierciadlają 
tendencje przemysłu obrabiarkowego w rozmai- 
tych krajach. Znajomość tych tendencyj jest nam 
bardzo potrzebna przy rozważaniach na temat 
programu produkcji obrabiarek w Polsce. Widzi- 
my więc przedewszystkiem, że nawet w kraju ma- 
sowej produkcji, jakim są Stany Zjednoczone Am. 
Półn., niema masowej produkcji obrabiarek. Dla 
przykładu bierzemy niektóre cyfry rocznej 
produkcji najbardziej rozpowszechnionych typów 
obrabiarek: 


tokarki pociągowe . 295 sztuk 
tokarki rewolwerowe 2543 n 
frezarki uniwersalne , 453 p 
świnciarki narzynkowe . . . 162 „ 
obrabiarki do kół zębatych . 453 n 
szlifierki do wałków. . . . 3591 ,„ 
strugarki podłużne 302 ,, 
strugarki poprzeczne 1569  ,, 


dłutownice . . , . . . . . . 81 
karuzelówki . 326 „n 


Jeżeli wziąć pod uwagę, że cyfry powyższe 
obejmują każda kilka firm, wytwarzających dane 
maszyny, i po kilka wymiarów i typów danej ma- 
szyny, dojdziemy do wniosku, że w Stanach Zied- 
noczonych produkcja 50 sztuk jednakowych obra- 
biarek rocznie winna być uważana za bardzo 
znaczną. Łączna jednak suma produkcii w oma- 
wianym roku statystycznym Stanów Ziednoczo- 
nych wynosi pokaźną ilość ok, 65000 obrabiarek 
o wartości ok. 66620000 dolarów. Powyższe cy- 
fry, jak to wskazano poprzednio, świadczą o roz- 
proszeniu całej produkcji obrabiarek na ogromną 
ilość różnorodnych typów i wymiarów, budowa- 
nych w małych ilościach. 

Statystyka Niemiec wykazuje, że istnieje tam 
około 350 fabryk obrabiarek, z których większość 
to są fabryki, zatrudniające 100 — 400 robotni- 
ków. Fabryki obrabiarek, zatrudniające ponad 
1000 robotników, tak w Niemczech, jak i w Ame- 
ryce, są nieliczne. Są fabryki, budujące po parę 
setek typów obrabiarek, a są i takie, które się 
koncentrują na kilku typach i wymiarach. Są gru- 
py fabryk, które dzielą się między sobą produkcją 
w jednej tylko dziedzinie obrabiarek, np. wyta- 
czarki, lub normalne tokarki szybkobieżne, lub też 
tokarki karuzelowe i t. d. Słowem, dla produkcji 
obrabiarek, sądząc z przykładów krajów uprzemy- 
słowionych, niema szablonu; jest to przemysł, no- 
szący na sobie bardzo silne piętno indywidualizmu, 
i o tem trzeba pamiętać, planując programy dla 
Polski, 

Przechodząc do zagadnienia programu dla pol- 
kiego przemysłu obrabiarkowego, powinniśmy za- 

ać sobie pytanie, czy w Polsce mógłby istnieć 
przemysł obrabiarkowy, nie mający charakteru 
pewnej wyłączności, skierowanej do potrzeb kra- 
ju własnego, i nie szukający swego rozwoju wy- 
łącznie w przystosowaniu się do programów naj- 
większego konsumenta obrabiarek, którym jest 
w Polsce państwo, a przeciwnie, oparty na ryn- 

u międzynarodowym? Można na to od- 
powiedzieć, że zasadniczych przeszkód do tego 
niema. Fabryki obrabiarek, którym się udało, 
przeważnię dzięki talentom ich konstruktorów, 
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stworzyć przemysłowe typy obrabiarek, odpowia- 
dające najaktualniejszym potrzebom przemysłu 
światowego, mogą liczyć na niezawodne powo- 
dzenie na rynku międzynarodowym bez względu 
na to, w jakim kraju te fabryki się znajdowały. 
Szwajcarska fabryka „Soc. Genćvoise"”, która 
skonstruowała i wykonała znane precyzyjne wier- 
tarki do dokładnego wiercenia otworów w przy- 
rządach do masowej  fabrykacji, lub fabryka 
„Maag”, budująca szlifierki do kół zębatych, — 
lub też niemiecka fabryka Herbert Lindner, która 
skonstruowała i wykonała dobre szlifierki do gwin- 
tów, w krótkim czasie w okresie najcięższego kry- 
zysu zawojowały rynek międzynarodowy i rozwi- 
nęły się bardzo szybko. Gdyby w Polsce skon- 
struowano interesujący i bardzo aktualny typ 
obrabiarki i gdyby znalazł się kapitał do zrealizo- 
wania chociaż zaczątku produkcji i sprzedaży, nie- 
ma powodów, dla których tego rodzaju produkcja 
nie mogłaby się utrzymać na międzynarodowym 
rynku. Tu jednak niezbędna jest atmosfera, w któ- 
rej wyrabialiby się konstruktorzy, no i kapitał, 
któryby mósł i chciał taką produkcję zrealizować. 
Powstawanie nowych typów obrabiarek odbywa 
się na tle rozwijającej się produkcji przemysłowej 
i następnie samo wpływa na rozwój tej produkcji. 
Na tle rozwoju przemysłu zegarmistrzowskiego w 
Szwajcarji powstały właśnie znane automaty 
tokarskie firmy „Patermann”. Na tle Tozwo- 
ju zakładów Kruppa w Niemczech i hutnictwa 
w Westfalji lub zakładów Vickers'a w Anglii po- 
wstały fabryki olbrzymich obrabiarek, tak w Niem- 
czech, jak i w Anglji. Nowe konstrukcje tworzą się 
przez współpracę i wzajemne oddziaływanie na 
siebie konsumentów obrabiarek i ich producentów. 

Rola obrabiarki, jako narzędzia pracy, od któ- 
rego zależy dokładność i taniość wykonanej pra- 
cy, gdzie rezultaty gospodarcze wydajności obra- 
biarki wielokrotnie przekraczają wartość samej 
obrabiarki, wskazuje, iż najważniejszym a. 
kiem składowym w produkcji obrabiarek jest stałe 
doskonalenie ich typów przez doświad a 
nych konstruktorów, nawet bez EE 
na cenę samej obrabiarki, oczywiście o ile c odzi 
o zastosowanie jei w wielkiej produkcji. To 6 
nie do ciągłej modernizacji typów obrabiarek jes 
tak dalece doceniane, iż utarła się opinja w naj- 
poważniejszych sterach technicznych i ŻA 
czych, że normalizacja typów obrabiarek jest rz ; 
czą szkodliwą, jak również szkodliwą rzeczą Jesi 
wkładanie dużych środków w urządzenia do a. 
wej fabrykacji danego typu obrabiarki na eń 
nych maszynach lub w specjalnych przyrzą m 
fabrykacyjnych, ponieważ to wpływa kai ar 
dokonywanie w typach obrabiarek ciągłyc JR 
wek i ulepszeń, W szeregu poważnych arty. - y 
teoretycy niemieccy twierdzą, że lepiej a 7 N 
dować na wyższe koszta , produkcji: obra mę 
i stale je ulepszać i poprawiać, niż dać zie a 
szyny, lecz nie idące z postępem czasu, Nie ke kai 
kie jednak firmy podzielają ten pośląd, 1 o A an 
reg pierwszorzędnych amerykańskich fa PA 
duje serjami niektóre typy obrabiarek po kilka a 
ście lat bez żadnej zmiany konstrukcji. Oczywiście; 
może być mowa o takiem traktowaniu tylko ma- 
szyn do ogólnego użytku. Maszyny zaś specja ne 
w Ameryce wciąż są ulepszane i wzmacniane. 
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Jako następne pytanie, może być postawiona 
sprawa wysokości kosztów budowy ma- 
szyny nowego typu, jak również budowy 
obrabiarek małemi serjami. Odpowiedź na 
to pytanie można dać na podstawie szeregu przy- 
kładów, zaczerpniętych z praktyki polskiej. 
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Rys. 1. Przykład zużycia godzin pracy przy wykonaniu 
jednej frezarki uniwersalnej. 
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Na rys. 1 do 6 pokazane są przykłady zużycia 
godzin pracy przy wykonaniu kilku rozmaitych 
typów obrabiarek. Ponieważ w obrabiarkach ko- 
szta surowców wynoszą tylko 5 do 20% wartości 
maszyny, można uważać, że ilość godzin zużytych 
na wytworzenie maszyny jest proporcjonalna do 
kosztów jej wykonania. Na przykładach tych wi- 
dać wyraźnie, jak się stopniowo zmniejsza koszt 
wykonania maszyn w stosunku do kosztów pierw- 
szych seryj. Widzimy wyraźnie, osobliwie na przy- 
kładzie godzin pracy ręcznej, jaką rolę odgrywa 
tu wprawa pracowników, w miarę jak się powta- 
rza wykonanie tego samego ty- 
pu maszyny, Widzimy, że pierw- 
sze serje zużywają niemal dwu- 
krotnie tyle czasu, co następne. 
Jeszcze znaczniejsze są koszta 
wykonania pierwszych poje- 
dyńczych egzemplarzy, 
o ile wykonywane są próbne 
egzemplarze. Z tych samych 
przykładów można też dojść do 
wniosków, że, o ile wogóle 
przerywa się ciągłość wykona- 
nia lub zmienia się personel 
robotniczy, wypadnie wracać do 
pierwotnych kosztów wykona- 
nia. Przykłady te jasno wyka- 
i zują, że wprowadzenie nowych 
4 ela 4 typów kosztuje dużo już z sa- 
Rys: 2. Przykład zú- mego tytułu nadmiernego zużycia 

życia godzin pracy CZASU przy pierwszych serjach. 

przy wykonaniu jed- Należy tu poza tem dodać koszta 
nej frezarki pozio- rysunków, modeli i przyrządów 
IREN PROBIE fabrykacyjnych. O ile chodzio nie 
skomplikowane małe obrabiarki, to koszta te nie 
sięgają 10 000 zł., ale w odniesieniu do najbardziej 
skomplikowanych, dużych maszyn niejednokrotnie 
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przekraczają 100000 zł. O ile uznalibyśmy za 
przeciętną sumę tych kosztów, wynoszącą ok. 
20000 zł. dla normalnej obrabiarki, wynikałoby, 
że, o ile wytwórnia obrabiarek w ciągu roku bu- 
duje koło 5 nowych (nieskomplikowanych) typów, 
koszta ich wyniosą ok. 100 000 zł., co przy obrocie 
rocznym 1 000000 zł. wynosi 10% wartości pro- 
dukcji O ile zaś wytwórnia zmuszona jest budo- 
wać więcej nowych typów, koszta te już muszą 
być traktowane indywidualnie i być rozdzielone na 
tyle egzemplarzy maszyn, ile może być wykona- 
73 | 
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Rys. 3. Przykład zużyciu godzin pracy 

przy wykonaniu jednego przyrządu do 

fresarki, 

nych najdalej w ciągu najbliższych kilku lat (naj- 
wyżej 5-ciu), a nieraz nawet odniesione do jedne- 
go egzemplarza, co podraża niezmiernie jego wy- 
konanie. 

Tu się wyjaśnia słabość powstającego przemysłu 
obrabiarkowego w stosunku do już istniejącego, 
posiadającego duży zespół rysunków i modeli i 
wieloletnie doświadczenie kierowników i pracow- 
ników, znających dokładnie budowane przez nich 
typy. W przytoczonych powyżej przykładach na- 
leży szukać wyjaśnień, dlaczego nieraz ta lub inna 
obrabiarka polska może być droższa od zagranicz- 
nej, pomimo iż materjał i wysokość zarobków 
pracowników oraz wzorowa i tania organizacja 
wytwórni wskazywałyby możliwość taniej fabry- 

kacji. 
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Rys. 4, Przykład zu- 
życia godzin pracy 
przy wykonaniu jed- 
nej strugarki po- 
przecznej. 


Rys. 5. Przykład zu- 

życia godzin pracy 

przy wykonaniu jed- 
nej szlifierki. 


Rys, 6, Przykład zu- 
życia godzin pracy 
przy wykonaniu jed- 
nego przyrządu do 
szlifierki. 

Ogromnie wzrastają koszta produkcji w tych 
wypadkach, kiedy maszyny wykonywane są w ma- 
łej ilości egzemplarzy, a nie serjami. W pracy 
autora p. t. „Obliczenia przewidywanej wydajności 


337 


PRZEGLĄD 

MECHANICZNY 
fabryk przy ich projektowaniu“ przytoczone są 
następujące cyfry: 


Dla wykonania serji 10 tokarek pewnego typu 
potrzebna jest następująca ilość godzin pracy: 


na roboty przygotowawcze . . . 160,5 godz. 
na roboty bezpośrednie . . . . - 6 950 ba 

Razem. . . . 7 110,5 godz. 
czyli na jedną maszynę. . . . . 111,05 godz. 

Dla wykonania serji 20 tokarek: 

na roboty przygotowawcze . . . 760.5 godz. 
na roboty bezpośrednie. . . . 13900 s 

Razem 14660,5 godz. 
czyli na jedną maszynę . . . . 733,02 godz. 


Dla wykonania pojedyńczej maszyny: 
na roboty przygotowawcze . . . 760,5 godz. 
na roboty bezpośrednie . . . . . 695 s 


Razem. . . . 1 485,5 godz. 


Widzimy, iż wykonanie pojedyńczej maszyny 
kosztuje 1485,5 godzin, podczas gdy ta sama ma- 
szyna w serji, budowanej w ilości 10 sztuk, kosztu- 
je tylko 771,05 godz., a w ilości 20 sztuk — 733,02 
godz. Przykład ten jaskrawo wskazuje podrożenie 
produkcji przy wykonywaniu pojedyńczych egzem- 
plarzy. Z drugiej strony, ten sam przykład wska- 
zuje, iż powiększenie ilości maszyn w serji ponad 
10 sztuk nie daje wielkich oszczędności. 

Widzimy więc, że, o ile obrabiarka przy ustabi- 
lizowanej ciągłej produkcji miałaby kosztować 
15 000 zł., w pierwszej serji będzie ona kosztowa- 
ła ok. 30000 zł, a pojedyńczy próbny egzemplarz 
może kosztować jeszcze znacznie więcej, same zaś 
rysunki, modele 1 przyrządy — również około 
20 000 zł, 

Wszystko to wskazuje, iż przy układaniu pro- 
gramu produkcji danej wytwórni obrabiarek, w 
wypadku kiedy niema nadziei, żeby konsument 
odrazu pokrył koszta prototypu należy 
ograniczyć ilość powstających w ciągu danego 
okresu czasu nowych typów maszyn do rozmia- 
rów, nie wywołujących nadmiernego obciążenia 
niemi produkcji, co znacznie osłabiłoby konkuren- 
cyjność przedsiębiorstwa. 

Te same argumenty udowadniają celowość 
specjalizacji i w miarę możności nie du- 
blowania produkcji tych samych typów. Specjali- 
zącja ma jeszcze i z innych względów doniosłe 
znaczenie. Tylko przy ograniczeniu w danej wy- 
twórni zakresu budowy obrabiarek do pewnych 
ich dziedzin można skoncentrować uwagę kon- 
struktorów na stałem doskonaleniu budowanych 
typów. 

Te same czynniki decydują też o rozmia- 
rach przedsiębiorstw. Niejednokrotnie 
jest stawiane zagadnienie łączenia przedsiębiorstw 
analogicznych w imię zasady koncentracji 
Przytoczone przykłady wskazują jednak, że kon- 
centracja ta winna być rozumiana, jako możność 
skoncentrowania się danego przedsiębiorstwa ku 
pewnej specjalności, dzięki porozumieniu i podzia- 
łowi pracy pod tym względem z innemi analogicz- 
nemi przedsiębiorstwami. Natomiast skoncentro- 
wanie całej produkcji obrabiarek w jednem lub 
bardzo nielicznych przedsiębiorstwach, które bu- 
dowałyby wszystkie niemal typy obrabiarek, nie 
da dużych wyników pod względem potanienia pro- 
dukcji, ponieważ nie zmniejszy to ilości prototy- 
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pów i nie powiększy w znacznym stopniu rozmia- 
rów serji, a pod względem technicznym może b é 
szkodliwe, obciążając kierowniczy personel 5 
mierną ilością zadań z rozmaitych dziedzin. 

Wszystko tu wymienione jest jakgdyby w sprze- 
czności z pierwotnem założeniem, że przemysł 
obrabiarkowy powinien robić stałe postępy i stwa- 
rzać jaknajwiększą ilość nowych typów, unikając 
normalizacji i rutyny. W tej sprawie winien być 
osiągnięty kompromis, Gdzie jest konieczne i opła- 
cające się zastosowanie najnowszych ty- 
pów obrabiarek, które dopiero jako sensacja 
techniczna ukazały się na rynku Światowym, a 
które jeszcze nie weszły do produkcji krajowej, 
tam oczywiście wypadnie je nabyć zagranicą, Na- 
leży jednak pamiętać o tem, że ukazanie się na 
rynku najnowszych okazów nie oznacza bynajmniej, 
że nawet w najbardziej postępowych produkcyj- 
nych warsztatach już te nowe typy są wprowa- 
dzone. Wiemy dokładnie, że pierwszorzędne fir- 
my światowe korzystają ze swoich dawnych obra- 
biarek po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat, 
co wskazują ankiety nawet przemysłu Stanów 
Zjednoczonych. Wobec tego polskie przedsiębior- 
stwa, które zadowolą się polską obrabiarką typu 
nowożytnego, chociaż nie najnowszego, nie są na- 
rażone na to, że spotkają się z konkurencją fa- 
bryk zagranicznych, które będą zaopatrzone w 
najnowsze typy. Przeciwnie, można być pewnym, 
że korzystają one niejednokrotnie ze znacznie 
prymitywniejszych obrabiarek niż te, które mogą 
być budowane w Polsce. Należy dążyć do nieprze- 
ciążania krajowych fabryk obrabiarek żądaniem 
ciągłej zmiany typów, która kosztuje i bez ko- 
nieczności może zachwiać rozwój przemysłu obra- 
biarkowego. 

Wszystko wyżej wskazane nie prowadzi jednak 
do zaprzeczenia konieczności tworzenia nowych 
polskich typów nawet w wypadku konieczności 
wykonania pojedyńczych egzemplarzy. Przeciwnie, 
fabryki, posiadające duże biuro konstrukcyjne, po- 
winny podejmować się tych prac, z warunkiem, 
oczywiście, że koszta prototypów znajdą to lub in- 
ne pokrycie. 

Pozostaje jeszcze zagadnienie tworzenia nowych 
typów przez kopjowanie wzorów. Jest to 
sposób stosowany przez najpoważniejszy przemysł 
obrabiarkowy, który korzysta ze wzorów, licencyj 
i technicznej współpracy z pokrewnemi firmami. 
Dana jednak wytwórnia nie może wzorować się na 
maszynach z rozmaitych źródeł, ponieważ wówczas 
wypadnie skasować w produkcji najważniejsze 
elementy obrabiarek, jak wrzeciona, prowadnice, 
sprzęgła, układy skrzynek prędkości i t. p, 0 zu” 
pełnie odmiennej konstrukcji dla każdej skopjowa- 
nej maszyny, co zarówno utrudnia produkcję, jak 
i dezorjentuje kierownictwo warsztatów i robi du- 
żo kłopotu nabywcom. Jeżeli już wypadnie kopjo- 
wać, należy wzory czerpać z jednego, dobrego 
źródła lub je radykalnie przekonstruowywać, przy- 
stosowując do przyjętych w danej wytwórni norm 
konstrukcyjnych. 

3% 


Powyższe dane i uwagi nie dadzą gotowej Te” 
cepty do stworzenia programu polskich fabryk 
obrabiarek, mogą jednak dać wytyczne tak dla 
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producentów, jak i dla konsumentów, które ułatwią 
im współpracę i umożliwią pewną stabilizację pro- 
gramów wytwórni obrabiarek. 

NE te można sprowadzić do następują- 
cych: 

1) należy przywiązywać specjalną wagę do prac 
konstrukcyjnych; 

2) obrabiarki uniwersalne rynkowe 
winny być budowane serjami na skład, lecz 
tylko w tych typach i wymiarach, które na polskim 
rynku mogą znaleźć większe zastosowanie. Typy 
i wymiary rzadko używane nie powinny być włą- 
czane do programów polskich wytwórni. W tej 
dziedzinie pożądany jest podział produkcji pomię- 
dzy wytwórniami, jednak bez przestrzegania zasa- 
dy całkowitej wyłączności, a to ze względu na 
umożliwienie postępu; 

3) obrabiarki typów specjalnych, np. 
dla przemysłu wojennego, samochodowego, lotni- 
czego, kolejnictwa i t. p., winny być budowane na 
podstawie kilkoletnich planów renowacyj- 
nych konsumentów, wzorując się na istniejących 
najbardziej wydajnych typach, przystosowanych 
do potrzeb danego konsumenta, lub konstruując je 
zgodnie z potrzebami konsumenta. W planach re- 
nowacyjnych pożądane jest uzgadnianie typów 
niewiele różniących się od siebie w jeden typ, że- 
by dać możność fabrykom obrabiarek liczyć na bu- 
dowę tych maszyn większemi serjami. W razie 
niemożności stworzenia większej serji, koszta 
prototypu pokrywa konsument. Tylko w tych 
warunkach można żądać, żeby tego rodzaju typy 
polskich maszyn konkurowały pod względem ceny 
z maszynami zaśranicznemi, posiadającemi duże 
asortymenty typów; 

4) produkcja obrabiarek drogich i dokładnych 
nie powinna być mieszana z produkcją obrabiarek 
prymitywnych; 

5) mniejsze obrabiarki i typy precyzyjne, zgo- 
dnie z praktyką krajów uprzemysłowionych, po- 
żądane jest budować w wytwórniach położonych 
w centrach przemysłowych, ewentualnie w wię- 
kszych miastach. Tam również winny być organi- 
zowane biura konstrukcyjne, Natomiast najcięższe 
typy obrabiarek winny być budowane u źródeł 
surowców, Analogją pierwszego typu fabryk obra- 
biarek są wytwórnie niemieckie w okolicach Ber- 
lina i Chemnitz, a drugiego typu — wytwórnie 
w Westłalji i Nadrenii; 

6) w Polsce można przewidywać zapotrzebowa- 
nie wystarczające dla normalnego rozwoju jednej 
dużej wytwórni o szerokim programie, posiadają- 
cej duże biuro konstrukcyjne, i kilku mniejszych 
wytwórni, budujących większemi serjami ograni- 
czoną ilość typów, przyczem pożądany tu jest 
podział produkcji. Narazie jednak słaba konsump- 
cja maszyn rynkowych zmusza te ostatnie wy- 
twórnie do szukania produkcji przedewszystkiem 
maszyn specjalnych. Te dwa typy fabryk: a) o sze- 
rokim zakresie z dużem biurem konstrukcyjnem 
ib) o zwężonym zakresie z intensywną gospodar- 
ką warsztatową są stałem zjawiskiem w uprzemy- 
słowionych krajach. Przewidziane są one również 
w wymienionym na początku referacie prof. Gei- 
slera i w cytowanej pracy autora niniejszego re- 
feratu. 
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Byłoby okolicznością bardzo szczęśliwą, gdyby 
rozważenie wszystkich wymienionych warunków 
produkcji obrabiarek i postulatów z nią związa- 
nych dopomogło do współpracy pomiędzy produ- 
centami i konsumentami, opartej na wzajemnem 
zrozumieniu, oraz do zracjonalizowania i rozwoju 
polskiego przemysłu obrabiarkowego, przed któ- 
rym leży jeszcze sporo nietkniętych niemal dzie- 
dzin obróbki i konieczność rozwoju dziedzin już 
częściowo opanowanych. 

Szczegółowe określenie, ile i jakich typów mają 
fabryki polskie budować, przekracza ramy refera- 
tu. Program taki będzie w niedalekiej przyszłości 
prawdopodobnie wynikiem oczekiwanej współ- 
pracy producentów z konsumentami. 

Stan dzisiejszy polskiej produkcji obrabiarek 
jest dokładnie zobrazowany w artykule autora ni- 
niejszego p. t.: „Możliwości dzisiejsze polskiego 
przemysłu obrabiarkowego , zamieszczonym w ze- 
szycie 4 „Mechanika“ z 1934 r. 

(HEI 
Le problème de l'établissement d'un programme 
rationnel de la production des machines-outils 
par les usines polonaises en tenant compte 
des besoins de l'industrie polonaise 
Résumé 

Après avoir souligné la nócessitć et l'importance du dé- 
veloppement de l'industrie polonaise des machines-outils 
et de la création d'un programme rationnel de leur pro- 
duction, l'auteur analyse la statistique concernant la pro- 
duction de ces machines en Pologne, ainsi qu'aux Etats- 
Unis et en Allemagne, pour en tirer les conclusions sur 
le marché polonais et sur les traits caractéristiques de 
l'organisation générale de cette industrie. l 

Ensuite il analyse les possibilités de la production non 
seulement pour le marché natal, mais aussi pour l'étranger, 
et indique l'importance de la collaboration entre les pro- 
ducteurs et consommateurs des machines-outils. 

Passant aux conditions économiques de la production, 
l'auteur s'occupe des coûts de la production des machines- 
outils en un exemplaire et en série, et cite les chiffres re- 
latifs pour la première série et pour la production continue. 
Il souligne l'importance de la spécialisation des usines et 
met ensuite en évidence la necessite, d'une part, de ne pas: 
routiner la construction et de construire tcujours de types 
nouveaux, de l'autre, 

A la fin l'auteur donne les directives générales sur les- 
quelles il faudrait baser le programe de la production in- 
dustrielle dans le domaine en question. 
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Konstrukcja obrabiarek w związku z zastosowaniem 


narzędzi z twardych stopów ”) 


Inz J. Rozwadowski, SIMP 


Charakterystyka ogolna rozwoju budowy obrabiarek w związku z zastosowaniem obrobki twardemı sto- 


pami narzędziowemi — Niewielkie oszczędnosci przy zastosowaniu nowych tworzyw narzędziowych do pracy 
na starych obrabiarkach. — Warunki, jakim muszą odpowiadać obrabiarki do narzędzi ze stopów twardych 
duże szybkosci skrawania, małe posuwy; zwiększenie mocy; usuwanie wiorów — Zagadnienia konstr ukcyjne 


łozyskowania, napędu, swobodnego odpływu wiorów, tłumienia drgań. 


ONSTRUKCJA obrabiarek wchodzi obecnie 
w nową fazę rozwoju. Podobnie jak po wy- 
stawie paryskiej, na której po raz pierwszy 
zademonstrowano narzędzia ze stali szybkotnącej, 
sposoby obróbki 1 kolejno konstrukcja obrabiarek 
doznały znacznego przeobrażenia, tak samo obec- 
nie bodźcem jest wprowadzenie narzędzi ze sto- 
pów twardych zamiast powszechnie dotychczas 
używanych narzędzi ze stali szybkotnących, Z dru- 
giej strony na rozwój ten wpłynęło powszechne 
użycie metali lekkich, jako tworzywa w budo- 
wnictwie maszyn, i stąd wytworzona konieczność 
dostosowania obrabiarek do nowych wymagań, 
Ażeby sobie uzmysłowić wielkość zmian, jakie 
nastąpiły w konstrukcji obrabiarek, przytoczę jako 
przykład tokarkę o wzniosie kłów 150 mm. To- 
karka taka przed rokiem 1900 zużywała 0,5 KM 
(rys. 1), po wprowadzeniu narzędzi ze stali szyb- 
kotnącej — około 1,5 KM (rys 2), obecnie zaś, 
przy użyciu narzędzi widjowych, — do 45 KM 
(rys. 3). Podobnie zatem jak poprzednio, wzrost 
zużycia mocy wynosi 200%. Dokładniej jeszcze 
zobrazuje to wydajność. Podczas gdy pierwsza 
z tych maszyn toczyła wałek stalowy z odsadze- 
niami o średnicy 48 mm i długości 130 mm, w cią- 
gu 150 min, przy szybkości skrawania 6 m/min, to 
ostatnia zużywa przy dokładności wykonania na 
1 klasę pasowań tylko 10 min przy szybkości 
120—180 m/min, czyli wydajność wzrosła piętna- 
stokrotnie, 


kułu zaznajomimy się z wpływem ich na budowę 
obrabiarek do skrawania metali, 

W pierwszym rzędzie musimy sobie zdać sprawę 
ze zmian, jakie zachodzą pomiędzy obróbką na- 
rzędziem ze stali szybkotnącej a narzędziem ze 
stopów twardych, i czy możemy stworzyć warunki, 
pozwalające na wykorzystanie tych narzędzi na 
naszych starych obrabiarkach. 


Rys 2 Tokarka o wzniosie kłow 150 mm 
po wprowadzeniu stali szybkotnącej, moc 15 KM 


Zanalizujemy to dla wypadku zdzierania i wy- 
kończania wałka stalowego o średnicy 40 mm. 

Szybkość zdzierania nożem widjowym wy- 
niesie 70 m/min, osiągamy ją przy 560 obr/min. 


Rys 1 Tokarka z przed roku 1900, 
wznios kłow 150 mm, moc 05 KM 


Nie będziemy się bliżej zajmować własnościami 
narzędzi z twardych stopów, które znalazły tak 
szerokie zastosowanie. W dalszym ciągu tego arty- 

*) Referat zgłoszony na IX Zjazd Inz, Mech Polskich 
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Rys. 3 Tokarka o wzniosie kłow 150 mm do narzedzi 
widjowych, moc 45 KM 


Jest to około 3 razy więcej, niż dla stali szybko- 
tnącej. Przy określonej kształtem przedmiotu gle- 
bokości skrawania i przy koniecznem zmniejszeniu 
posuwu, co jest korzystne dla noża widjowego, be- 
dziemy mieli przy trzykrotnym wzroście szybkości 
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skrawania i pewnem zmniejszeniu przekroju wióra 
około dwukrotne zwiększenie zapotrzebowania mo- 
cy. Po uwzględnieniu stałych czasów ręcznych 
otrzymamy około 40% zysk na czasie zdzierania. 
Jeśli nie możemy zwiększyć mocy posiadanej obra- 
biarki, np. z powodu zbyt słabej budowy, to będzie 
to pierwszem ograniczeniem procentowego zysku 
czasu przy obróbce widją. 

W wypadku wykończania na sprawdzian 
wałka, pomimo że nie zachodzi konieczność zwię- 
kszenia mocy, zyskujemy jeszcze mniejszy procent, 
Dla uzyskania bowiem wykończonej powierzchni 
według drugiej klasy pasowań musimy użyć posu- 
wu 0,05 mm przy szybkości skrawania 120 m/min. 
Posuw 0,05 mm na obrót wrzeciona da się naogół 
uzyskać na dotychczasowych maszynach przez do- 
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Na podstawie powyższych rozważań możemy już 
zdać sobie sprawę z warunków, jakim muszą od- 
powiadać obrabiarki do skrawania narzędziami ze 
stopów twardych. 

Zasadniczą ich cechą jest możliwość rozwijania 
tych bardzo wielkich szybkościskra- 
wania, jakie są potrzebne do wyzyskania narzę- 
dzia. To wydatne podniesienie szybkości pociągnę- 
ło za sobą konieczność zwiększenia mocy 
oraz uczyniło ekonomicznemi nowe sposoby wy- 
kończania części obrabianych przez zastosowanie 
obróbki o bardzo małych posuwach. 
Szybkość skrawania stopami twardemi różnych 
materjałów wynosi od 3 do 5 razy więcej, niż przy 
użyciu stali szybkotnącej. Szybkości te są podane 
w tabeli I. Naprz. w wypadku wykończania wałka 


TABELA 1. 
Szybkości skrawania twardemi stopami. 


Żeliwo ___Stal I ; i 
Widja 7180 Be 200° Br 7 mikka RE Alum. Bronz Miedz Mosiądz Staliwo 
zdzieranie . . 90 — 100 70 — 80 40 — 50 80 — 90 90 — 100 | 140 — 150, 40— 50 
gładzenie . . . . 200—220 150—170 100—110 130—150 610°) 180 — 200 |760 — 2500 250— 300 160—110 


*) Toczone djamentem. 


branie przekładni na gitarze. Uzyskanie 120 m/min 
szybkości skrawania, co przy tej średnicy wyniesie 
1000 obr min, przez proste podniesienie ilości obro- 
tów wrzeciona starej maszyny nie da się osiągnąć; 
przedewszystkiem bowiem łożysko wrzeciona nie 
wytrzyma tej szybkości obwodowej, a następnie 
drgania wobec słabej budowy i niewyważonych 
części obrotowych uniemożliwią otrzymanie do- 
kładnej i gładko obrobionej powierzchni. 

W wypadku wykończania przedmiotu na goto- 
wo, zysk na czasie obróbki będzie nieznaczny, nie 
zwiększamy bowiem wydatnie szybkości skrawa- 
nia, będąc ograniczeni właściwościami techniczne- 
mi posiadanej obrabiarki, i nie jesteśmy w stanie 
wyzyskać narzędzia. 

Ogólna zatem oszczędność na czasie zdzierania 
i gładzenia razem jeszcze się zmniejszy i w po- 
równaniu z czasem obróbki stalą szybkotnącą wy- 
niesie przeciętnie 30%, co przy uwzględnieniu 
kosztów dodatkowych, związanych z wprowadze- 
niem narzędzi widjowych, daje w wypadku użycia 
zespołu starych obrabiarek około 10% -towe obni- 
żenie kosztów wytwórczych. Dane te dotyczą 
obróbki w małych serjach. Dla porównania dodam, 
że przy użyciu narzędzi widjowych i odpowiednich 
maszyn notowano w niektórych wypadkach 500% - 
owe oszczędności na czasie roboczym, 

Oczywiście, w wypadku obróbki widją na sta- 
rych maszynach stopów aluminjowych nawet 30% 
oszczędności czasu zwykle nie daje się osiągnąć, 
gdyż brak odpowiednich obrotów występuje o wie- 
le wybitniej. Dotyczy to zwłaszcza nowoczesnego 
wykończania lustrzanej powierzchni (mirror finish) 
nożami o ostrzach djamentowych. Posuwy przy 
tem wykończaniu mieszczą się w granicach od 
0,02 do 0,05 mm na 1 obr. wrzeciona i wykończa- 
nie przy niskich obrotach trwałoby bardzo długo, 
powodując nieekonomiczność tego sposobu obrób- 
ki; prócz tego przy niskich obrotach powierzchni 
lustrzanej nie otrzymuje się wogóle, 


> 


stalowego o średnicy 25 mm przy szybkości skra- 
wania v = 180 m/min ilość obrotów wyniesie oko- 
ło 2300 obr/min, a przy wykończaniu miedzianego 
kolektora o średn. 50 mm djamentem z szybkością 
v = 2000 m/min potrzebna liczba obrotów wy- 
niesie 15 000 na min. 

Wióry skrawane przy tych szybkościach może- 
my na podstawie dotychczasowych doświadczeń 
dokładnie scharakteryzować. Dla zdzierania widją 
korzystnie jest obrać stosunek posuwu do głęboko- 
ści skrawania mniejszy, niż w wypadku skrawania 
stalą szybkotnącą. Stosunek ten s:£ waha się około 
cyłry 1:10. Ogółem obrabiarki muszą zachować dla 
zdzierania dotychczasowe posuwy maksymalne, 
a ponadto muszą jeszcze posiadać i bardzo dro- 
bne — w granicach 0,05—0,02 mm/obr., co bardzo 
powiększa zakres posuwów. 

Dla wykończenia według II klasy pasowań, 
głębokość ryski po nożu może wynosić od 1 do 
3-ch mikronów przy szybkości skrawania 100 
m/min. Dla noża o zaokrągleniu końca ; = | mm po- 
suw konieczny wyniesie 0,05 mm. Nie jest to zgo- 
dne z obliczeniami, wartości bowiem obliczonych 
głębokości rys wynoszą tylko 1/3 część zmierzonej 
wielkości (rys. 4). Ta odchyłka tłumaczy się luzem 


Y=120 'mimin 


Rys. 4. Ryski na powierzchni obrobionej 
przy szybkości skrawania v = 120 m/mm. 


łożyskowym i właściwościami materjału obrabia- 
nego, W wypadku wykończania lustrzanego głębo- 
kość rys zmierzonych powinna wynosić 0,2 — 05 
mikrona, a posuw wypadnie obrać 0,02 mm/obr. 
Przez zwiększenie szybkości skrawania i zmniej- 
szenie posuwów powstają bardzo wielkie objęto- 
ściowo ilości wiórów o postaci zazwyczaj utrudnia- 
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jącej obróbkę, Usuwanie tych wiórów zabiera wiele 
czasu i przeważnie budowa tych obrabiarek 
uwzględnia możliwość szybkiego odprowadzenia 
wiórów. i l 
W związku ze zwiększoną szybkością skrawania 
wspomnieć wypada o nowej postaci wiora 
„spływowego”* (Fliesspan) (rys. 5). Z powodu 


= z 79777777. E RAE E il 
A GA 9 Gorth 004 

7 Z 4 
7 47 3 ZE gf TPA) 


7 DA Gf AŻ 
OZN (ZZO 
v=28 mimin v= 105 m/min 
Rys. 5. Scinanie twardych kryształów 
przy dużej szybkości narzędzia, 


dużej szybkości narzędzie posiada dużą siłę prze- 
bijającą i w związku z tem twardsze kryształy zo- 
stają przecięte, a nie wykruszane. Jest to zatem 
sposób skrawania, zachowujący strukturę po- 
wierzchni, a nie miażdżący, jak to zachodziło do- 
tychczas. 

Zwiększenie mocy w stosunku do dotychczaso- 
wych maszyn wzrosło 2 — 3-krotnie. 

Te zwiększone wymagania co do wyposażenia 
uniwersalnej obrabiarki wyraziły się w znacznem 
podniesieniu ceny. Zwiększenie szybkości zmusiło 
do starannego wykonania części wirujących, lub 
wprost do nowych rozwiązań konstrukcyjnych, któ- 
reby uwzślędniły szeroki zakres obrotów; zwię- 
kszenie mocy prowadzi do cięższej i sztywniejszej 
budowy, zaś w związku z nowemi metodami wy- 
kończania przedmiotów obrabianych — do wypo- 
sażenia w dodatkowe drobne i bardzo równomier- 
ne posuwy oraz elastyczne, nie drgające sposoby 
napędu. Ażeby obejść to podrożenie, powstały no- 
we typy uproszczonych obrabiarek, biorących po- 
czątek od zasadniczych typów obrabiarek uniwer- 
salnych. Są to obrabiarki przeznaczone do pewne- 
$o typu robót, naprzykład wykończania wałków 
djamentem na miarę, zdzierania wałków wieloma 
nożami i t. p. Jest tych maszyn cała gama, od ma- 
szyn wyposażonych bardzo skromnie do bardzo bo- 
gato, i zależnie od tego też waha się ich cena. 

Najwięcej trudności konstrukcyjnych nastręczają 
mechanizmy, które nadają przedmiotowi obrabia- 
nemu lub narzędziu wysokie szybkości skrawania. 
Są to po największej części wrzeciona, a u struga- 
rek stoły, suwaki i kulisy. Wysokie obroty wrze- 


Rys. 6. Panewka dawnej konstrukcji, 


cion wymagają specjalnego łożyskowania. 

nie, czy i gdzie należy użyć łożysk ślizgo- 
wych, czy też tocznych, pozostaje nadal nieroz- 
strzyśnięte, oba rodzaje łożysk są równorzędne 
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i stale udoskonalane, Łożysko ślizgowe w dotych- 
czasowej postaci (regulowanej stożkowej panewki 
bronzowej, rozciętej i wciąganej do gniazda stoż- 
kowego) nie nadaje się do użytku w maszynach 
szybkobieżnych, ponieważ tylko w fazie początko- 
wej daje równomiernie rozłożony luz. Po ściąśnię- 
ciu, panewka, odkształcając się w miejscach roz- 
cięcia, przywiera ciaśniej do czopa, pogarszając 
warunki smarowania (rys. 6). 


Obecnie używane rozwiązanie, wskazane na ry- 
sunku 7, jest o czopie lekko stożkowym i panewce 
nierozciętej z bronzu fosforowo-cynowego, homo- 
śgenizowanego celem uzyskania drobnokrystalicz- 
nej i jednostajnie twardej powierzchni nośnej. 
Łożyska ślizgowe, zachowując dłużej dokładność, 
posiadają tę wadę, że musi się w nich, w zależno- 
ści od liczby obrotów, nastawiać luz panewkowy. 
Tego dużego luzu przy szybko biegnących wrze- 
cionach nie należy się obawiać, przy szybkich bo- 
wiem obrotach następuje samocentrowanie wiru- 
jącego wrzeciona. Dokonuje tego właściwość pły- 
nącej z dużą szybkością obwodową warstwy sma- 
ru, która wywołuje siły centrujące i silnie dławią- 
ce. W tych warunkach wywiązują się znaczne ilo- 
ści ciepła i przy szybkości 10 mjsek, jak widać 
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7 Nowsze rozwiązanie konstrukcyjne łozyskowania 


Rys. 


z załączonego wykresu I, temperatura łożyska do- 
chodzi do 110'C ponad temperaturę otoczenia. Nie 
należy się zatem zbytnio obawiać podwyższonej 
temperatury łożysk, gdyż wytwórca z tem się liczył 
i dostosował do tych temperatur konstrukcje, sma- 
rowanie, materjały i wykonanie. Czopy wrzecion 
są z reguły hartowane i polerowane, a panewki 
wytaczane djamentem. 


Sposobów łożyskowania wrzecion na łożyskach 
kulkowych jest bardzo wiele, jak widać z rys. 8, 9 
i 10; nie wymagają one specjalnych wyjaśnień. Ło- 
żyska są wykonywane kompletami montażowemi 
o wybitnie wysokiej dokładności. Jeden z ciekaw- 
szych sposobów jest uwidoczniony na rysunku 10, 
wskazującym łożykowanie wrzeciona rewolwerów- 
ki. Łożyska toczne przedniego łożyska są dobie- 
rane i posiadają jednakowe wstępne napięcie pro- 
mieniowe pomiędzy pierścieniami. Ma to na celu 
niedopuszczenie do wytwarzania się luzów w to- 
rach kulek przy dużych obciążeniach, naprężenia 
zmieniają tym sposobem wielkość, a nie zmieniają 
kierunku. Obranie właściwego sposobu smarowa- 
nia nie nastręcza trudności, gdyż tak smarowanie 
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kroplowe, jak obiegowe, pierścieniowe lub knoto- 
we, zupełnie wystarcza przy właściwie skonstruo- 
wanem łożysku, tem niemniej olej musi być właści- 
wie dobrany i bezwarunkowo czysty. Smarowanie 


PUMA 
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pod ciśnieniem, a tembar- 
dziej chłodzenie łożysk 
należy uważać jako nie- 
potrzebną komplikację. 
Przy obróbce na stru- 
garce nie osiągamy tak 
wielkich szybkości skra- 
wania. Na Wystawie Lon- 
dyńskiej były strugarki 
wzdłużne o szybkości ro- 
boczej stołu do 100 m na 
minutę o napędzie od 
motoru regulowanego, zaś 
na tegorocznych Targach 
Lipskich nowowybudo- 
wany shaping firmy Forst, 
który pozwalał, dzięki 
lekkiej, spawanej z bla- 


chy, konstrukcji suwaka i jarzma, na szybko- 
ści skrawania również do 100 m na minutę. 
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Rys. 9. 


KZZZZZZZZJ 


[NE 
e] 


gaty NNN b7 ANNN N 


K 


AL 3 
NOZA TZS 


TOM I — Nr. 10 


W budowie napędu daje się zauważyć uży- 
cie możliwie małych mas części wirujących i eli- 
minowanie źródeł drgań. 
nie wyważone części wirujące oraz przekładnie zę- 


Są niemi dynamicznie 


bate. Nawet do- 
kładnie wykonane 
hartowane i szlifo- 
wane przekładnie 
zębate, dające z po- 
czątku dobre wy- 
niki, z biegiem cza- 
su, zużywając się, 
nie sprostają zada- 
niu przenoszenia 
obrotów bez drgań. 
Tak więc skrzynki 
biegów, posiadają- 
ce jaknajmniejsze 
ilości przekładni 
zębatych, z reguły 
koła zębate harto- 
wane i szlifowane, 
bardzo często na- 
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Rys. 10. 
Rys. 8—10 Przykłady łożyskowania wrzeciona na łożyskach tocznych. 
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wrót kierunku obrotów w silniku napędzającym, 


(rys. 11), napędzają wrzeciona za pośrednictwem 
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700 i 
oę | Parewka niedzielona bronzowa , 
30 czop hartowany SĘ 
Powierzchnia ?70*343mm 
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Szybkość obwodowa Mek 


Temperatura ponad otoczenie 


150 200. , 230 300 350kQpr2400 
Obciążenie jednostkowe 


Wykres temperatur panewek w zależności od obciążenia 
i szybkości obwodowej. 


0 0 0 


przędzonych bez końca pasków *), lub pasków kli- 
nowych Texrope (rys. 12 i 13). Rzadziej daje się 
zauważyć napęd bezpośrednio od motoru o kilku 
stopniach szybkości biegu, osadzonego na wrze- 
cionie. Kilkustopniowy silnik posiada bardzo niskie 


Rys. 11. Napęd z nawrotem mechanicznym (na lewo) 
i z nawrotem elektrycznym (na prawo). 


wydajności i ograniczoną liczbę obrotów, natomiast 
coraz więcej widzimy 1—2—3 biegowy silnik, pę- 
dzący wrzeciono 2 lub 3 stopniowem kołem paso- 
wem, co daje od 2 do 9-ciu stopni obrotów wrze- 
ciona bez użycia przekładni zębatych. Te sposoby 
elastycznego napędu dają dobre wyniki i są po- 
wszechnie stosowane. 


| wrzeciono 


Skrzynka przekt. 


Rys. 12. Napęd za pośrednictwem skrzynki biegów 
1 przekładni pasowej, 


Celem natychmiastowego zatrzymania maszyn, 
z reguły w napędy wbudowuje się hamulce, 
uruchomiane albo automatycznie przy wyłączaniu 
obrotów wrzeciona, albo nożne i t. p. Stosuje się 
coraz częściej hamowanie przez włączenie na bar- 


*) Chromowych pasów klejonych. 
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dzo krótki przeciąg czasu przeciwnego biegu silni- 
ka napędowego. 

Duże trudności spotyka się w zabezpieczeniu 
swobodnego odpływu wiórów. Nie- 
liczne tylko obrabiarki spełniają ten warunek za- 
dowalająco, Takiem ciekawem i praktycznem roz- 
wiązaniem tego zadania jest konstrukcja tokarki 
firmy Magdeburg, której nachylone pod kątem 
45' łoże i odwrotny kierunek toczenia zabezpie- 
czają swobodny spływ wiórów do wózka (rys. 14). 
Obok tego najczęstszem w tokarkach spotykanem 
rozwiązaniem jest odpowiednio szerokie rozsta- 
wienie prowadnic, umożliwiające swobodne opada- 
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Rys. 13. Napęd wrzeciona wytaczarki. 

nie wiórów pomiędzy niemi, w dół do odp. zbiorni- 
ka. W związku z trudnościami usuwania wiórow 
zalecane jest stosowaniełamaczy wiórów, 
bo usuwanie rozdrobnionych wiórków odbywa się 
bez trudności, ale samo łamanie dokonuje się kosz- 
tem pewnego rozchodu energji. Ze względu na bez- 
pieczeństwo, konieczne są zasłony, zabezpie- 
czające od tryskających wiórów, płynów chłodzą-, 
cych i uszkodzonych narzędzi. Podobnie wszystkie 
części wirujące powinny być tak wykonane, aby 


Rys. 14. Tokarka o nachylonem (45°) łożu 
i odwrotnym kierunku toczenia. 
dla zapewnienia swobodnego odpływu wiórów, 


zabezpieczały od wypadków. Nakręcone uchwyty 
powinny być zabezpieczone od odkręcenia się 
i spadnięcia przy gwałtownem hamowaniu, wy- 
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Rys. 15. Łoże tokarki wielonozowej 
o wygodnem odprowadzeniu wiórów. 


ważone tarcze zabierakowe (rys. 16) powinny 
mieć osłonięte palce. Przy wysokich obrotach za- 
chodzi możliwość zatarcia się na kiełku, co dopro- 
wadza zwykle do znisz- 
czenia przedmiotu obra- 
bianego i spowodować 
może wyrwanie wałka 
z kłów. Następuje bo- 
wiem oderwanie się 
wtopionego końca nie- 
ruchomego kła w otwo- 
rze nakiełka. Zapobiega 
temu zaopatrzenie kła 


w nakładki  widjowe 

albo stosowanie kła 

obrotowego (rys. 17). 

Rys. 16. Tarcza zabiera- Pomimo „ wyelimino- 
kowa a calsnięych wania źródeł drgań 
palcach. części konstrukcyjnych 
obrabiarki, powstaje 

kwestja stłumienia drgań, powstałych 
podczas skrawania niewyważonego  przedmio- 
tu Z dynamicznego punktu widzenia, maszy- 


L HAN 
PZZĄŹ 


Rys. 17. Kieł obrotowy. 


na, łącznie z przedmiotem obrabianym i narzę- 
dziem, jest systemem wielu mas w dużej ilości 
układów drgań harmonicznych. Jako wzbudzenie, 
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działają na ten system 1nas drgania, wywołane 
obróbką przedmiotu przez narzędzie, Dopóki nie 
zachodzi wypadek rezonansu, dopóty wzbudzone 
drgania maszyny, mając właściwości zanikania, 
nie budzą żadnej obawy, nie dając się prawie od- 
czuć. Zjawisko rezonansu i związane z tem wy- 


Rys. 18, Silnik napędowy tokarki na osobnej podstawie 


dla uniknięcia bezpośredniego przenoszenia drgań. 


wołanie drgań harmonicznych o coraz to zwięk- 
szającej się amplitudzie wywołuje drgania, unie- 
możliwiające obróbkę. To szkodliwe zjawisko 
usuwa się, nadając obrabiarce dużą sztywność 
i ciężar. Obok tego konstrukcja musi wykazywać 
zdolność tłumienia drgań przez odpowiednie 
kształty prowadnic, wymiary łożysk, rozmiesz- 
czenie mechanizmów oraz dobór materjałów. Tu- 
taj należy podkreślić korzystne właściwości 
miękkiego żeliwa w tłumieniu drgań. 

Podobnie z bardzo dobrym skutkiem napędy 
umieszczane są w podstawach obrabiarek, jak to 
widać na rysunku, gdzie uwidoczniono napęd to- 
karki szybkobieżnej, albo też oddziela się je zupeł- 
nie i ustawia na osobnych fundamentach (rys. 
18). Również mechanizmy posuwowe powinny po- 
siadać duże płaszczyzny przylegania, dobrane 
profile prowadnic, daje to bowiem równomierność 
posuwu, co jest konieczne przy wykończaniu 
przedmiotów. Mechanizmy posuwające sanie su- 
portów powinny wykazać się temi samemi zaleta- 
mi. Dają to powszechnie używane posuwy hy- 
drauliczne, jak też i śruby pociągowe. 


Le développement de la construction 
des machines-outils sous l'influence de l'application 
des outils en alliages durs 

Résumé: 

L'auteur caractórise les progres réalısés dans la con- 
struction des machines-outils sous linfluence de l'applica- 
tion des nouveaux alliages durs pour les outils de coupe. 
Ensuite il s'occupe des problèmes de la construction de ces 
machines et analyse les questions suivantes: paliers, méca- 
nismes dentrainement, ćvacuation libre des copeaux, amor- 
tissement des vibrations, et d'autres, 
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Ciśnienie doładowania a przyrost mocy 


czterosuwowych silników spalinowych ) 


określające zaleznosć przyrostu mocy od ciśnienia doładowania w silnikach Diesela — 
u. — Obliczenie mocy przy doładowaniu. — Zagadnienie ilo- 


Wzory i wykresy, 


Cisnienie doładowania a wagowa ilość gaz 


Inz. J. Z. Bujak, SIMP 


sci niespalonego tlenu w cylindrze — Czynniki ograniczające przyrost mocy w praktyce. Korzyści do- 


ładowania. 


EFERAT niniejszy stanowi dalszy ciąg prac 
nad doładowaniem silników spalinowych, 
prowadzonych przez Inż. A. Wicińskiego i 

przezemnie od lipca 1933. Stworzenie nowego sy- 
stemu doładowania, znanego pod nazwą „dyna- 
miczne doładowanie systemu Wibu'*), stało się 
bodźcem do przeprowadzenia badań ogólnych praw 
i zależności, jakie rządzą doładowaniem silników 
spalinowych, niezależnie od sposobu, w jaki to do- 
ładowanie zostanie osiągnięte, 

Znaną jest rzeczą, że przez doładowanie otrzy- 
muje się wzrost mocy silników spalinowych, jed- 
nak kwestja zależności przyrostu mocy od ciśnie- 
nia doładowania jest naogół mało zbadana. 
Wprawdzie w odniesieniu do silników wybucho- 
wych sprawa wpływu ciśnienia i temperatury po- 
wietrza na moc silnika była obszernie i wielostron- 
nie badana i posiada sporą literaturę, sprawa ta 
jest jednak traktowana głównie z punktu widze- 
nia wpływu wysokości na silnik wybuchowy, doty- 
czy więc przedewszystkiem ciśnień niższych od 
atmosferycznego. Sprawa zaś doładowania ciśnie- 
niem wyższem od atmosferycznego, w szczegól- 


ności jeśli idzie o silniki Diesela, posiada — jak 
dotąd — literaturę dość nieliczną, a co ważniej- 
sza — jednostronną; odnosi się ona bowiem prze- 


ważnie do systemu Biichi — w zastosowaniu do 
silników Diesela, jak dotąd, najbardziej rozpo- 
wszechnionego — i posiada z łatwo zrozumiałych 
powodów mniej lub więcej tendencyjne nastawie- 
nie, pomijając pewne zjawiska milczeniem, innym 
zaś przypisując nadmiernie wielkie znaczenie. 

Celem niniejszych rozważań jest ustalenie wzo- 
rów i wykresów, określających zależność przyro- 
stu mocy od ciśnienia doładowania w silnikach 
spalinowych, przedewszystkiem zaś w czterosuwo- 
wych silnikach Diesela, przy uwzględnieniu róż- 
nych czynników, mających wpływ na wielkość tego 
przyrostu. Główną uwagę zwróciłem na dołado- 
wanie silników Diesela zarówno dlatego, że sta- 
nowią one bezpośredni teren mojej pracy, jak i 
dlatego, że właśnie w odniesieniu do silników 
Diesela doładowanie posiada pewne specjalne za- 
lety, które pozwalają na osiągnięcie w tych silni- 
kach większych korzyści, niż w silnikach wybu- 
chowych. 


Ciśnienie doładowania a wagowa ilość gazu. 


Na podstawie prostych rozważań termodyna- 
micznych można wyprowadzić wzory, podające 
stosunkowy wzrost wagowej ilości gazu (powie- 
trza, mieszanki) w cylindrze, w zależności od ciś- 
nienia doładowania w różnych warunkach. Ze 
względu na ramy tego referatu, pominiemy wy- 


*) Referat zgłoszony na IX Zjazd Inż. Mech. Polskich 
*) Przegląd Techniezny, 1934, Nr. 11. 
The Motor Ship, kwiecień 1935, 
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prowadzenie tych wzorów, ograniczając się jedy- 
nie do wykreślnego ich przedstawienia, rys. 1. 
Linje 2a i 2b przedstawiają wagową ilość gazu 
w cylindrze silnika o stosunku sprężania € = 5 
i e — 13,5 (silnik wybuchowy i Diesela). Stosunek 
sprężania w silniku ma wpływ na wagową ilość 
gazu zawartego w cylindrze przy doładowaniu, 
dlatego, że wzrost ciśnienia przy doładowaniu po- 
woduje sprężenie nieusuniętych z cylindra spalin, 
zawartych w przestrzeni dawkowej silnika, a tem 
samem stworzona zostaje objętość, w której po- 
mieścić się może pewna nadwyżka ilości gazu, 
tem większa, im niższy jest stosunek sprężania. 
Silniki wybuchowe przedstawiają się więc pod tym 
względem korzystniej od silników Diesela. 
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Rys, 1. Stosunkowy wzrost wagowej ilości gazu 
w zależności od ciśnienia doładowania. 

Linje 3a i 3b odnoszą się do doładowania ga- 
zem ochłodzonym do temperatury otoczenia, t. zn. 
sprężonym izotermicznie. 

Linje 5a i 5b przedstawiają doładowanie w po- 
łączeniu z przepłókaniem doskonałem przestrzeni 
dawkowej silnika przy adjabatycznem sprężaniu 
gazu doładowującego. Linje 6a i 6b to samo przy 
izotermicznem sprężaniu gazu doładowującego. 

Na wykresie rys. 1 przedstawiony jest wzrost 
wagowej ilości gazu w zależności od stosunkowe- 
go przyrostu ciśnienia ładowania, t, j. stosunkowe- 
go przyrostu początkowego ciśnienia sprężania. 
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Jeśli chodzi o silniki doładowywane przymusowo 
zapomocą dmuchawy obrotowej lub tłokowej, sto- 
sunkowy wzrost początkowego ciśnienia sprężania 
jest równy absolutnemu ciśnieniu gazu doładowu- 
jącego, mierzonemu w rurociągu dolotowym. Jeśli 
jednak chodzi o silniki doładowywane dynamicz- 
nie zapomocą urządzenia systemu Wibu, to w nich 
zmierzenie ciśnienia w rurociągu dolotowym nie 
da żadnej wskazówki, ciśnienie to bowiem stale 
pulsuje, przechodząc od podciśnień do nadciśnień. 
W tym więc wypadku miarą wysokości doładowa- 
nia jest stosunek początkowego ciśnienia spręża- 
nia po doładowaniu do początkowego ciśnienia 
sprężania przed doładowaniem; to ostatnie wyno- 
si np. w przemysłowych silnikach Diesela 0,94 — 
0,98 ata wskutek dławienia w zaworze ssącym. Je- 
żeli po doładowaniu początkowe ciśnienie spręża- 
nia wzrośnie np. do 0,22 atn, to odpowiada to sto- 


sunkowemu wzrostowi ciśnienia ładowania 7! = 
a i 1,24 do 1,30, w zależności dt o 
0,98 "00,94 T e ego, 


jakie początkowe ciśnienie sprężania miał silnik 
przed doładowaniem. Mówiąc dalej ogólnie o „ciś- 
nieniu doładowania ', będziemy rozumieli przez to 
stosunkowy wzrost ciśnienia ładowania. 

Z krzywych na rys. 1 widać, że doładowanie ga- 
zem ochłodzonym do temperatury otoczenia daje 
wzrost wagowej ilości gazu o około 50% większy 
niż doładowanie gazem niechłodzonym. W prak- 
tyce chłodzenia gazu zazwyczaj się nie stosuje, bo- 
wiem rozmiary i koszt chłodnicy, zdolnej ochło- 
dzić gaz skutecznie, nie stoją w żadnym stosunku 
do oszczędności na pracy, jaką możnaby tą drogą 
otrzymać przy niektórych sposobach sprężania 
(dmuchawa tłokowa, turbodmuchawa), Przy innych 
urządzeniach (Wibu) chłodzenie gazu wogóle nie 
da się zastosować. W praktyce mamy zazwyczaj 
do czynienia z adjabatycznem sprężaniem gazu, 
przedstawionem linjami 2a i 2b, lub bliskiem mu 
politropowem sprężaniem. 


Obliczenie mocy silnika 

przy zasłosowaniu doładowania. 
Spalanie z tym samym nadmiarem 
powietrza co przed doładowaniem. 

Na podstawie wykresów rys. 1 możemy ustalić 
związek między ciśnieniem doładowania a przyro- 
stem mocy silnika. Zakładamy przytem, że moc 
indykowana silnika jest proporcjonalna do ilości 
spalonego tlenu. 

Jeśli spalanie przy pełnem obciążeniu w silni- 
ku z doładowaniem odbywać się będzie z tym sa- 
mym nadmiarem powietrza, co przy pełnem ob- 
ciążeniu przed doładowaniem, wtedy wzrost mocy 
indykowanej silnika wskutek doładowania będzie 
równy wzrostowi wagowej ilości tlenu, a więc i po- 
wietrza, Zatem wykres rys. 1 przedstawia równo- 
cześnie wzrost mocy indykowanej silnika przy do- 
ładowaniu. 

Spalanie z tym samym nadmiarem powietrza 
zachodzi przedewszystkiem w silnikach wybucho- 
wych, które zarówno przed, jak i po doładowaniu, 
pracują z nadmiarem powietrza praktycznie rów- 
nym 1. Pozatem zachodzić ono może w silnikach 
Diesela, o ile ilość wtryskiwanego paliwa zwięk- 
szona zostanie w tym samym stosunku, w jakim 
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wagowa ilość powietrza została zwiększona wsku- 
tek doładowania. 

Chcąc z danej mocy indykowanej obliczyć moc 
efektywną, musimy znać jeszcze moc strat wła- 
snych silnika. Z doświadczenia wiadomo, że moc 
ta prawie nie zależy od obciążenia. Przy zastoso- 
waniu doładowania uwzględnić trzeba jedynie moc 
potrzebną na sprężenie gazu doładowującego, któ- 
rą dodaje się do strat własnych silnika. Moc ta jest 
bardzo różna, w zależności od sposobu doładowa- 
nia. Przy doładowaniu turbodmuchawą, pędzoną 
wydmuchem silnika, przyrost oporów jest bardzo 
nieznaczny, pracę potrzebną do sprężania gazu 
bierze się tu bowiem w głównej części z odpadko- 
wej energji rozprężania gazu, opuszczającego cy- 
linder pod ciśnieniem paru atn, Również nieznacz- 
ny jest wzrost oporów silnika przy doładowaniu 
Wibu, w którem dla wywołania efektu doładowania 
zostaje celowo zwiększona ujemna praca podci- 
śnienia w czasie suwu ssącego. To zwiększenie 
pracy podciśnienia wynosi, przy doładowaniu w 
wysokości 0,2 do 0,3 atn, od 0,07 do 0,2 kg|cm?* 
średniego ciśnienia, t. j 5 — 15% strat mecha- 
nicznych silnika, a 1,2 — 3% mocy efektywnej sil- 
nika przed doładowaniem. W razie stosowania 
dmuchawy, napędzanej mechanicznie od silnika 
lub elektrycznie, moc oporów dodatkowych wsku- 
tek doładowania wzrasta, i to zazwyczaj znacznie, 
bowiem cała praca doładowania wzięta jest z pra- 
cy mechanicznej silnika i powiększona przez nie- 
korzystną sprawność dmuchawy, ewentualnie tak- 
że generatora i silnika elektrycznego. 

Wszystkie dalsze obliczenia i wykresy wykona- 
no przy przyjęciu zależności strat własnych silni- 
ka od ciśnienia doładowania, podanej na wykresie 
rys. 2. Odpowiada ona warunkom, zachodzącym 


15 16 Y 18 


dd 2 (3 44 


o 
Rys. 2, Moc strat własnych silnika dla N, = 100 
przy różnych ciśnieniach doładowania. 


przy doładowaniu turbodmuchawą, pędzoną wy- 
dmuchem (Biichi, Rateau), oraz przy doładowaniu 
dynamicznem systemu „„Wibu'. Chcąc korzystać 
z podanych poniżej wykresów także i w wypadku 
silników doładowywanych w inny sposób, należy 
uwzględnić w każdym poszczególnym wypadku 
zwiększone opory, odejmując od wartości pe w 
wykresach rys. 6 i 7 odpowiednią wielkość. 

Na podstawie powyższych założeń można bez 
trudności obliczyć przyrost mocy silnika przy do- 
ładowaniu z zachowaniem tego samego nadmiaru 
powietrza przy spaleniu, jaki silnik miał przed do- 
ładowaniem. Dla danego ciśnienia doładowania 
znamy (rys. 1) wzrost wagowej ilości powietrza 
i równy mu, w myśl założeń, wzrost mocy indyko- 
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wanej. Odpowiadający mu wzrost mocy efektyw- 

nej zależy od strat mechanicznych silnika, które 
odaje rys. 2. 

j palai moc efektywną silnika przed doła- 
dowaniem N, = 100 i qm = 0,75, otrzymamy moc 

indykowaną przed doładowaniem Ñ, = 133. Mno- 

żąc ją przez odpowiednią dla danego ciśnienia do- 
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Rys. 3, Stosunkowy wzrost mocy efektywnej sılnıka 
wybuchowego przy zastosowaniu doładowania. 


ładowania wartość wzrostu wagowej ilości powie- 
trza, wziętą z wykresu rys. 1, otrzymamy moc in- 
dykowaną po doładowaniu N,,, od której należy 
odjąć odpowiednią moc strat N, według rys. 2, 
aby otrzymać wielkość mocy efektywnej przy doła- 
dowaniu. Wyliczone w ten sposób wartości mocy 
efektywnej silnika z doładowaniem podane są dla 
silnika wybuchowego na rys. 3, zaś dla silnika 
Diesela na rys. 4 (linje dolne a). W obu wypad- 
kach wyliczenia wykonano dla rm = 0,70; 0,75 i 0,80. 


Spalanie przy pozostawieniu w cy- 
lindrze tej samej ilości niespalo- 
nego tlenw co przed doładowaniem. 
Jedną z wielkich zalet doładowania silników 
Diesela i głównym powodem, dla którego dołado- 
wanie tych właśnie silników ma przed sobą ogro- 
mną przyszłość, jest możność osiągania większego 
wzrostu mocy indykowanej, niż wzrost wagowej 
ilości powietrza, a to dzięki spalaniu z mniejszym 
nadmiarem powietrza niż przed doładowaniem. 
Zjawisko to, stwierdzone doświadczalnie w ca- 
łym szeregu wypadków (publikacje odnoszące się 
do doładowania syst. Biichi i Rateau, doświadcze- 
nia własne), można wytłumaczyć następująco: 
Dla danych warunków spalania w siln. Diesela 
(kształt i wielkość przestrzeni dawkowej, ilość 


348 


ROK 1935 


obrotów, metoda wtrysku) trudności spalenia za- 
leżą nie od nadmiaru powietrza, lecz od wagowej 
ilości wolnego tlenu, który nie bierze udziału w 
spalaniu i pozostaje w cylindrze niespalony. Im 
mniejsza jest ilość niespalonego tlenu, pozostają- 
cego w cylindrze, tem większe są te trudności į tem 
staranniej musi być opracowane spalanie, w prze- 
ciwnym bowiem razie otrzymujemy znacznie ro- 
snący rozchód paliwa na 1 KM godz. i pogarszanie 
się wyglądu wydmuchu. O ile zwiększymy przez 
doładowanie całkowitą ilość tlenu w cylindrze, to 
ta ilość, którą musimy zostawić niespaloną, chcąc 
zachować niski rozchód paliwa i dobry wygląd 
wydmuchu, pozostaje, bezwzględnie biorąc, bez 
zmiany, procentowo jest więc mniejsza, t. zn. ma- 
my możność spalania przy mniejszym nadmiarze 
powietrza. , 
Omówione powyżej zjawisko ma swoją przyczy- 
nę w prawidle chemicznem, w myśl którego szyb- 
kość przebiegu reakcji zależy od koncentracji skła- 
dników czynnych, biorących w niej udział. Jako 
koncentrację, rozumie się wagową ilość danego 
składnika na jednostkę objętości. W miarę postę- 
pu procesu spalania maleje koncentracja wolnego 
tlenu, co wpływa na zwolnienie przebiegu spalania, 
To zwolnienie jest ograniczeniem ilości dającego 
się dobrze spalić paliwa. Nagromadzenie w tej sa- 
mej, lub nieznacznie zwiększonej przestrzeni spa- 
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Rys 4 Stosunkowy wzrost mocy silnika Diesela 
przy zastosowaniu doładowania przy zachowaniu 
stałej ilości niespalonego tlenu. 


lania znacznie większej ilości tlenu sprawia, że 
proces spalania może przebiegać z początku szyb- 
ciej, niż w tej samej przestrzeni bez doładowania, 
a zwolnienie procesu do śranicy, będącej jego 
praktycznem ograniczeniem, następuje dopiero po 
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osiągnięciu tej samej, co i w wypadku pracy bez 
doładowania, dolnej granicy koncentracji. 

W praktyce stosuje się często powiększenie 
przestrzeni dawkowej silnika w związku z doła- 
dowaniem. Ma to na celu obniżenie ciśnień sprę- 
żania i spalania. Mogłoby się zdawać, że ponieważ 
przez to zmniejsza się również koncentracja tlenu, 
nie będzie można osiągnąć w tych warunkach spa- 
lenia przy mniejszym nadmiarze powietrza. W rze- 
czywistości również i w tym wypadku, jak uczy 
doświadczenie, otrzymuje się poprawę spalania. 
Dzieje się to dla dwóch powodów: po pierwsze, to 
zwiększenie przestrzeni dawkowej jest zazwyczaj 
niewielkie, więc ciśnienie sprężania, a tem samem 
i koncentracja tlenu są większe niż przed dołado- 
waniem, po drugie, zwiększenie przestrzeni daw- 
kowej nadaje jej jednocześnie kształt mniej pła- 
ski, korzystniejszy dla spalania. 

Twierdzenie o „stałej ilości niespalonego tlenu“ 
odnosi się tylko do silników o racjonalnie opraco- 
wanem spalaniu. Jeśli spalanie w silniku przed do- 
ładowaniem było złe, np. wskutek tego, że do pew- 
nej części przestrzeni spalania wogóle nie dopro- 
wadzono paliwa, to przy zachowaniu tej samej 
przestrzeni spalania po doładowaniu ta ilość tlenu, 
która nie będzie mogła być wyzyskana wskutek 
wadliwego rozdziału paliwa, wzrośnie w tym sa- 
mym stosunku, w jakim wzrosła całkowita ilość 
powietrza wskutek doładowania. Reguła stałej 
ilości niespalonego tlenu odnosić się więc będzie 
tylko do tej części przestrzeni spalania, która 
wchodzi w styczność z paliwem. Zatem w odnie- 
sieniu do całej przestrzeni, ilość tlenu możliwa do 
wyzyskania w silniku o złem spalaniu będzie 
mniejsza, niżby wynikało z reguły „stałej ilości 
niespalonego tlenu“. 

Streszczając to, można powiedzieć, że przyjęcie 
stałej ilości niespalonego tlenu określa górną gra- 
nicę przyrostu mocy, możliwego do osiągnięcia 
w silnikach o racjonalnie opracowanem spalaniu. 

Na podstawie tych rozważań można obliczyć 
maksymalne możliwe do osiągnięcia przyrosty mo- 
cy przy doładowaniu silników Diesela. Przyjmuje- 
my przytem, że wagowa ilość niespalonego tlenu, 
pozostającego przy maksymalnem obciążeniu w 
cylindrze, jest w silniku z doładowaniem taka sa- 
ma, jak w tym samym silniku, pracującym bez do- 
ładowania. 

Obliczenie mocy przy powyższem założeniu wy- 
śląda następująco: 

Dla mocy efektywnej bez doładowania N,=100 KM 
i sprawności mechanicznej fm = 0,80, moc 
indykowana wynosi N, == 125 KM. Jeśli przed 
doładowaniem nadmiar powietrza wynosił ? = 1,5, 
to z tlenu, znajdującego się w cylindrze, ulega 
spaleniu 0,67, pozostaje zaś niespalone 0,33. Przy 
doładowaniu powietrzem niechłodzonem o ciśnie- 
niu np. 1,4 ata (rys. 1, krzywa 2 b) wzrost wago- 
wej ilości powietrza, a więc i tlenu, wynosi 1,29. 
Pozostawiając 0,33 tlenu niespalone, otrzymamy do 
spalenia 1,29 — 0,33 = 0,96, co oznacza w stosun- 
Nu 


Nie 
wyniesie 125.1,43 = 


ku do spalonych poprzednio 0,67 wzrost 


0,96 _ 
= 1,43. Zatem N> 


179, zaś po uwzględnieniu strat wg. rys. 2 w wy- 
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sokości N, == 28 KM otrzymamy N, = 151 KM, 
t. j. 51% przyrostu mocy efektywnej. 

Wyliczone w ten sposób wartości przedstawia 
rys. 4, linje b, c, d, e. Wykres ten podaje stosun- 
kowy wzrost mocy efektywnej silnika w zależności 
od stosunkowego wzrostu początkowego ciśnienia 
sprężania w silniku dla różnych, podanych na wy- 
kresie warunków. Z wykresu tego nie można je- 
dnak bezpośrednio określić, jaką moc będzie po- 
siadał dany silnik po doładowaniu na dane ciśnie- 
nie. Linje przyrostu mocy dla nadmiaru powietrza 
X = 1 podają wprawdzie dolną granicę przyrostu 
mocy, osiągalną przy spalaniu z tym samym nad- 
miarem powietrza, co przed doładowaniem. Linje 
przyrostu mocy dla stałych ilości niespalonego tle- 
nu podają z drugiej strony górną granicę przyro- 
stu, różną dla różnych à, a ograniczoną możliwo- 
ścią dobrego spalenia. 


Przekształcenie wykresów przyro- 

stu mocy przy doładowaniu z 

uwzględnieniem czynników ogra- 

niczających przyrost ten w prak- 
tyce 


Uzyskiwany przemysłowo przyrost mocy przy 
doładowaniu leży w rzeczywistości zazwyczaj 
między temi granicami. Osiągnięciu górnej granicy 
przyrostu mocy, możliwej ze względu na spalenie, 
staje na przeszkodzie inny czynnik: wzrost tempe- 
ratur przebiegu i wywołany nim wzrost obciążenia 
termicznego silnika. 

Temperatury przebiegu zachodzącego w cylin- 
drze są trudne do bezpośredniego mierzenia, na- 
tomiast temperaturą, szczególnie łatwo dającą się 
mierzyć i dającą bardzo dobre wskazania co do 
obciążenia termicznego silnika, jest temperatura 
wydmuchu, mierzona za zaworem wylotowym, 

Temperatura wydmuchu, jak i średnia tempera- 
tura przebiegu, zależy, przy danej wartości opa- 
łowej paliwa, danym stosunku sprężania i cha- 
rakterze przebiegu, od nadmiaru powietrza przy 
spalaniu. Dla danego silnika zależy więc od ob- 
ciążenia. Jeśli zachować ten sam nadmiar powie- 
trza przy spalaniu, temperatury przebiegu, a tem 
samem i obciążenie termiczne silnika nie ulegną 
zmianie. Nie zmieni się również temperatura wy- 
dmuchu. Odnosi się to do doładowania przy zacho- 
waniu tego samego nadmiaru powietrza (wykres 
rys. 4, linje a). Ponieważ jednak — jak to okaza- 
liśmy poprzednio, — można osiągnąć przy dołado- 
waniu znacznie wyższe moce, a tem samem niższe 
nadmiary powietrza, rezultatem tego będzie wyż- 
sza temperatura wydmuchu. 

Jest faktem, znanym z doświadczenia, że w 
przemysłowych silnikach Diesela nie można prze- 
kroczyć pewnej granicznej wartości temperatury 
wydmuchu *). Dla czterosuwowych silników śred- 
niej wielkości o niechłodzonych tłokach żeliwnych, 
ta temperatura wynosi 530—550?C. Dla silników 
dużych, o tłokach chłodzonych, ta temperatura 
jest nieco wyższa, również jest ona wyższa dla 
całkiem małych silników o tłokach ze stopów lek- 


2) Dr, Ing. V. Headelberg. Auspulftemperaturen und 
Leistungsgrenzen von  Dieselmaschinen mit ungekiihlten 


Graugusstauchkolben, VDI. Dieselheft Nr. IV. 
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kich. W silnikach benzynowych dochodzi ona do 
800 i 900'C. 

Dla ustalenia dającego się przemysłowo osią- 
$nąć przyrostu mocy trzeba więc określić tempe- 
raturę wydmuchu, jaką będzie miał silnik, pracu- 
jący z danem doładowaniem przy danem obcią- 
żeniu. 

Niedogodnością dotychczas skonstruowanych 
wykresów rys. 4 jest to, że podają one stosunkowy 
przyrost mocy, a nie określają tej mocy wprost, 
oraz że figuruje w nich cyfra nadmiaru powietrza 
2,zjakim zachodzi spalanie w silniku przed dołado- 
waniem. Jest to wielkość, której nie można wprost 
zmierzyć na silniku, ani też łatwo obliczyć, Posta- 
ramy się zatem wyrugować tę wielkość i zastąpić 
inną, dogodniejszą w praktycznem użyciu, miano- 
wicie średniem ciśnieniem efektyw- 
nem. 

Związek zachodzący pomiędzy nadmiarem po- 
wietrza a średniem ciśnieniem efektywnem jest 
dość skomplikowany i zależy od całego szeregu 
czynników. Ponieważ jednak dla czterosuwowych 
silników Diesela wszystkie te czynniki są — w da- 
nej klasie silnika — mniej więcej równe, można 
z dobrem przybliżeniem użyć cyfr doświadczal- 
nych, podających związek między pe a à. 

Rys. 5 przedstawia ten związek graficznie, Cy- 
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frowe dane zebrane są z literatury *). Korzystając 
z wykresu rys. 5, można przekształcić wykres rys, 
4 w sposób, który pozwoli na bezpośrednie odczy- 
tanie, jak wielkie p. da się osiąśnąć z danego 
silnika przy danem ciśnieniu doładowania. Rys. 6 
przedstawia taki przekształcony wykres w zasto- 
sowaniu do silników bezsprężarkowych średniej 
wielkości (Veyi © 30 1, n = 300). 

Dla skonstruowania go przyjęto na podstawie 
wykresu rys. 5, że 
dla A = 25 p.=4,7 kg/cm? i założono m= 0,70 

2,0 5,6 0,75 
15 7,0 0,80 
pe = 4,7 odpowiada bardzo słabo wykorzysta- 
nemu silnikowi, pe == 5,6 odpowiada średniemu 
silnikowi bezsprężarkowemu, pe = 7,0 — maksy- 
malnemu przeciążeniu dobrze wyzyskanego silnika 
bezsprężarkowego. Dla tych przypadków wkre- 
ślono linje stałej ilości niespalonego tlenu, przed- 
stawiające górną granicę osiągalnego przyrostu 
mocy. Linje te otrzymamy, mnożąc wartości 
pe = 4,7, 5,6 i 7,0 przez odpowiednie 'wartości 
przyrostu mocy efektywnej, wzięte z wykresu 
rys. 4, Otrzymamy w ten sposób górną granicę 
mocy osiągalnej przy danem ciśnieniu doładowa- 
nia, wyrażoną już w kg/cm? średniego ciśnienia 
efektywnego. 

Przedewszystkiem jednak interesować nas tu 
będą temperatury wydmuchu, które, jak wspo- 
mniano wyżej, ograniczają moc maksymalną. Z do- 
świadczenia znana jest zależność temperatur wy- 
dmuchu od obciążenia, to znaczy od pe w silniku 
bez doładowania. Ściśle biorąc, należy zależność 
tę ustalać doświadczalnie dla każdego typu silni- 
ka, którego doładowanie chcemy badać, Całkiem 
dobrą dokładność dają jednak także cyfry tempe- 
ratur wydmuchu innych silników bez doładowania, 
tej samej klasy, t. zn. zbliżonej wielkości cylindra, 
ilości obrotów i tego samego rodzaju wtrysku. Ma- 
jąc te dane, odmierzamy na osi p. temperatury, 
odpowiadające danym średnim ciśnieniom efek- 
tywnym. Jeśli teraz z danego punktu na osi p. po- 
prowadzimy linję stałego nadmiaru powietrza 
(t. zn. linję wzrostu mocy przy zachowaniu stałe- 
$o nadmiaru), będzie to zarazem linja stałej, okre- 
ślonej już cyfrowo, temperatury wydmuchu. 

Wykreśliwszy sieć linij stałej temperatury wy- 
dmuchu, otrzymamy wykres pe i tu w zależności 
od ciśnienia doładowania (rys, 6 i 7). 


Dyskusja wykresu p. i tv (rys. 6 i 7) 
i wnioski praktyczne. 


Wykres ten daje nadzwyczaj jasny obraz za- 
chowania się silnika w całym zakresie różnych 
ciśnień doładowania i różnych obciążeń. Na osi 
odciętych mamy stosunkowy wzrost ciśnienia 
ładowania, (albo krócej ciśnienie doładowania), 
na osi rzędnych — średnie ciśnienie efektywne. 
Linje temperatur wydmuchu pozwalają zgóry prze- 
widzieć, jaką temperaturę wydmuchu będzie miał 
silnik po doładowaniu na dane ciśnienie przy da- 
nem obciążeniu. 


°) Loschge, Untersuchungen am neuen 


-Rohól- 
motor, VDI, Dieselheft V, Sao 


Schmidt, Indizierte Wirkungsgrad der kompressorlosen 
Dieselmaschinen, Forschungsarbeiten VDI, zesz. 314. 
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Przy rozpatrywaniu wykresów rys. 6 i 7 rzucają 
się przedewszystkiem w oczy ogromne możliwości 
doładowania z punktu widzenia spalania oraz 
ograniczający wpływ temperatur wydmuchu. Linje 
stałych ilości niespalonego tlenu, wskazujące naj- 
wyższe osiągalne moce, wybiegają stromo w górę, 
przecinając linje coraz to wyższych temperatur 
wydmuchu, 

Z wykresu tego widać następnie, że szczególnie 
dobrze opłaca się doładowanie silników słabo wy- 
korzystanych, to znaczy takich, które przed doła- 
dowaniem miały niskie pe i %m. Posuwając się po 
linji stałej ilości niespalonego tlenu, otrzymamy 
np. przez doładowanie w wysokości 0,2 at wzrost 
pe z 4,8 kg/cm? na 7,2 kg/em?, t. j. o 50%. Tem- 
peratura wydmuchu rośnie przytem wprawdzie o 
około 100°, mianowicie z 370” na 470", pozostaje 
jednak ciągle jeszcze w granicach dopuszczal- 
nych. 

Jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że przy prze- 
róbce takiego silnika na doładowanie jest jeszcze 
często możność poprawienia spalania, to jasne 
staje się, że doładowywanie takich właśnie słabo 
wykorzystanych silników ciśnieniami rzędu 0,2— 
0,25 atn jest najwdzięczniejszem polem dla wszel- 
kich systemów doładowania. 

Silnie wykorzystane silniki, t. zn. szybkobiegi 
o dużem pe, mające wysokie m, a mały nadmiar 
powietrza, są zato daleko niewdzięczniejszym ob- 
jektem, Z wykresu rys. 7 widać, że doładowując 
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Rys. 6. Średnie ciśnienie efektywne i temperatury 
wydmuchu silnika Diesela bezsprężarkowego n==300 
obr/min. V, = 301 przy zastosowaniu doładowania. 
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silnik, mający n == 800 obr/min. i pe = 6 kgjem?, 
ciśnieniem 0,2 atn osiągniemy p, = 7,3, t. j. wzrost 
mocy o 21%, jeśli nie chcemy przekroczyć tempe- 
ratury wydmuchu 500°C, Decydując się na tempe- 
raturę 550°C, dla małych silników zresztą jeszcze 
dopuszczalną, otrzymamy pe = 7,9, t, j. wzrost 
mocy o 31%. Wyniki te są bez porównania mniej 
efektowne, jeśli chodzi o cyfrę procentowego przy- 
rostu, niż w wypadku silnika słabo wykorzy- 
stanego. 


Przyczyna tego tkwi głęboko w istocie zjawisk 
i przebiegów zachodzących w silniku i nic na to 
poradzić nie można. Ale nie znaczy to, żeby nie 
opłacało się doładowywanie takich właśnie, dobrze 
już wykorzystanych silników. Stosuje się je prze- 
cież tam, gdzie na cenie, na wadze i na wymiarach 
silnika bardzo zależy, więc każde, choćby nawet 
niezbyt wielkie obniżenie ceny, wagi i wymiarów 
silnika na jednostkę mocy jest nader pożądane. 
Oczywiście, czynnikiem ostatecznie decydującym 
tu jest sprawa opłacalności urządzenia doładowu- 
jącego, która zależy przedewszystkiem od kosztu 
tego urządzenia. Zachodzą tu bardzo znaczne róż- 
nice pomiędzy poszczególnemi systemami doła- 
dowania. 


W pracy niniejszej podano wykresy p, i tw w 
zależności od ciśnienia doładowania dla dwóch 
wielkości cylindrów i ilości obrotów: rys. 6 — 
Veyl = 30 1, n = 300, silnik bezsprężarkowy, 
rys. 7 — Vy -*101, n= 800, silnik bezsprężarkowy, 

Wykresy te są, jak dotąd, konstrukcją, opartą 
częściowo na rozważaniach termodynamicznych, 


i 
abtodosarnem 
Ol Engine {934 slr 426-137, 
UE- sinik. lotniczy probny 
Journal of ihe RAS I 193% 
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Rys. 7. Średnie ciśnienie efektywne i temperatury 
wydmuchu silnika Diesela bezspręzarkowego n=300 
obr/min., Vay. = 10 I przy zastosowaniu doładowania. 
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częściowo zaś na cyfrowych wynikach pomiarów 
na silnikach. Dla uzasadnienia racji bytu tych wy- 
kresów decydujące będzie to, czy wskazania ich 
odpowiadają rzeczywistemu stanowi rzeczy, czy 
temperatura wydmuchu dla danego ciśnienia doła- 
dowania i danego p., wskazana przez wykres, 
zgadzać się będzie z temperaturą, rzeczywiście 
zmierzoną na silniku pracującym z doładowaniem 
i czy najwyższa osiągalna moc silnika zgodzi się 
z mocą wskazaną przez linje stałej ilości niespa- 
lonego tlenu. 

Dla przekonania się o tem zaznaczono na wy- 
kresach rys. 6 i 7 dane cyfrowe, pochodzące czę- 
ściowo z własnych pomiarów, częściowo zaś z pu- 
blikacyj, odnoszących się do innych systemów do- 
ładowania. Zgodność tych danych z wykresami jest 
uderzająca i stanowi doskonały sprawdzian słusz- 
ności drogi, którą doszliśmy do tych wykresów, 
oraz ich wartości praktycznej. 

Ciekawa jest historja punktu oznaczonego literą 
f na wykresie rys. 7. Odnosi się on do prób z do- 
ładowaniem silnika lotniczego, wykonanych w 
Anglji*), które dały wynik bardzo dobry: p. = 
13 kgjcm* przy ciśnieniu doładowania 1,5 ata. 
Punkt ten, wniesiony na wykresie, wyskakiwał da- 
leko ponad najwyższy osiągalny przyrost mocy 
wskazany przez wykres i był powodem niemałego 
zmartwienia dla piszącego te słowa aż do chwili 
uświadomienia sobie, że musi tu chodzić o dołado- 
wanie powietrzem ochłodzonem do temperatury 
otoczenia — fakt zupełnie naturalny w warunkach 
laboratoryjnych, gdzie powietrze do celu prób 
najłatwiej jest wziąć z sieci, I rzeczywiście, linja 
najwyższej osiągalnej mocy dla doładowania po- 
wietrzem ochłodzonem, podana na rys. 7, dosko- 
nale zgadza się z powyższym punktem. 


Streszczenie 


1. Przez doładowanie można osiągnąć wzrost 
mocy efektywnej większy niż przyrost wagowej 
ilości powietrza, a bardzo często większy nawet 
niż wzrost ciśnienia ładowania. 

2. Doładowanie silników wybuchowych daje 
mniejszy wzrost mocy, niż tak samo wysokie doła- 
dowanie silników Diesela. 

3. Osiągalny procentowy wzrost mocy silnika 
Diesela jest przy danem ciśnieniu doładowania tem 
większy, im gorzej był wykorzystany silnik przed 
doładowaniem, im niższe miał p, i nm. 
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4. Przez doładowanie silnika Diesela otrzymuje 
się lepsze wyzyskanie powietrza w silniku, ma się 
bowiem możność spalania z mniejszym nadmiarem 
powietrza, niż to ma miejsce w tych samych zresz- 
tą warunkach bez doładowania. Dzięki temu moż- 
na w pewnych warunkach osiągnąć np. 50% -owe 
zwiększenie mocy przez doładowanie w wysokości 
1,2 ata. 

5. Z lepszem wyzyskaniem powietrza przy do- 
ładowaniu silników Diesela wiąże się wzrost tem- 
peratury wydmuchu, co stanowi ograniczenie przy- 
rostu mocy, który można praktycznie wyzyskać 
przy danem ciśnieniu doładowania. 

6. Na podstawie prostych rozważań termodyna- 
micznych, uzupełnionych cyfrowemi danemi, po- 
chodzącemi z pomiarów na silnikach, skonstruowa- 
no wykresy, dające jasny obraz zachowania się 
silnika przy wszelkich ciśnieniach doładowania 
i obciążeniach. 

Wykres taki, raz ustalony dla pewnego typu 
silnika Diesela, jest ważny dla wszelkich cztero- 
suwowych silników Diesela, zbliżonych pod wzglę- 
dem ilości obrotów, wymiarów cylindra i sposobu 
wtrysku do silnika, dla którego wykres skon- 
struowano. Pozwala on na określenie, jaką tem- 
peraturę wydmuchu będzie miał silnik doładowany 
na dane ciśnienie przy danem obciążeniu, a tem 
samem pozwala na ustalenie zgóry mocy trwałej 
silnika doładowywanego. 

Doskonała zgodność wykresów skonstruowanych 
z wynikami własnych i obcych pomiarów na kilku 
różnych silnikach z doładowaniem różnych syste- 
mów potwierdza wartość praktyczną wykresów. 

00 
Influence de la pression de la suralimentation 
sur la puissance des moteurs à combustion interne 
Résumé 


Se basant sur l'analyse thermodynamique et sur les 
données des essais des moteurs à combustion interne 
l'auteur a construit des diagrammes montrant clairement 
le travail du moteur pour tous les cas de pression de la 
suralimentation et pour toutes les charges. Un tel dia- 
gramme permet de définir la température d'échappement 
pour une pression de suralimentation et une charge donnée, 
c. à d. permet de définir d'avance la puissance du moteur 
pour son travail continu, 

Les diagrammes sus-dits, étant tout à fait d'accord avec 
les nombreux essais exécutés par l'auteur, ainsi qu'avec 
les résultats des essais publiés dans la littérature technique 
et concernant divers systèmes de suralimentation, ont, par 
conséquent, une grande valeur pratique. 
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Najnowsze dążenia w budowie kotłów parowych * m: M. żelistawski, SIMP 


Cechy kotła nowoczesnego: 
Zalety palenisk pyłowych. — 


opromieniowane powierzchnie ogrzewane oraz duże prędkości spalin i wody. 
Kocioł Wooda. — Kocioł 'Velox, jego ustrój, regulacja, wyniki badań. — 


Wytyczne ogólne do projektowania kotłów nowoczesnych. 


OJĘCIE nowoczesności w odniesieniu do ko- 
tłów parowych jest nader elastyczne i nazwa 
kotłów nowoczesnych jest zazwyczaj wiązana 

z następującemi cechami zewnętrznemi: a) wyso- 

iem ciśnieniem i temperaturą przegrzania pary; 
b) wielką powierzchnią ogrzewaną; c) bogato wy- 
miarowaną komorą paleniskową; d) nowoczesnym 


*) Referat zgłoszony na IX Zjazd Inż, Mech. Polskich. 
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systemem palenisk; e) bogato wymiarowaną ko- 
morą  paleniskową; nowoczesnym systemem 
palenisk; e) nieraz luksusowem wyposażeniem 
kotłów w przyrządy pomiarowe; f) wystawieniem 
dużej części powierzchni ogrzewanej na bezpo- 
średnie działanie ciepła promienistego oraz g) du- 
żą elastycznością oraz pewnością ruchu. 

Mojem zdaniem, cechy powyższe są naogół czy- 
sto zewnętrzne i wcale nie świadczą o tem, że ko- 
cioł, posiadający nawet kilka z nich jednocześnie, 
zasługuję na nazwę naprawdę nowoczesnego. 
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Uważam, że to zaszczytne miano należy się tylko 
tym kotłom, w których budowie zarzucono panu- 
jący tu do ostatnich czasów empiryzm i zastąpiono 
go metodą naukowo-rachunkową. Przyznaję, że te- 
orja cieplna kotłów znajduje się jeszcze w powija- 
kach, ale już pozwala ze znacznem przybliżeniem 
przewidzieć, co w jakiej części kotła będzie się 
działo. Te, choć nieścisłe jeszcze, obliczenia umoż- 
liwiają nam odróżnienie jałowych części powierz- 
chni ogrzewanej kotła od części czynnych, oraz 
poznanie czynników, wpływających na zwiększe- 
nie zdolności do przewodzenia ciepła przez ścianki 
kotła bez narażania ich na niebezpieczeństwo ze 
strony nadmiernego spiętrzenia w nich tempera- 
tury. 

Przyznaję również, że wskutek braków teorji 
wielką rolę przy projektowaniu kotłów musi je- 
szcze odgrywać „czucie'. Jeśli mu jednak damy 
oparcie na racjonalnem obliczeniu i zredukujemy 
jego rolę do wygładzenia braków teorji, to ono nas 
nie zawiedzie, i nie będziemy potrzebowali oba-, 
wiać się, że praktyka wykaże zupełną rozbieżność 
z przewidywaniami, a odbiorca, jak to nieraz by- 
wa, będzie się z dostawcą procesował. 

Rozpatrzmy zgrubsza teorję przewodzenia cie- 
pła przez ścianki kotła: 


Ogólny spółczynnik przewodzenia ciepła 
1 1 S 
po wyw] 


We wzorze tym: a, uwzględnia sumę ciepła od- 
dawanego przez czynnik grzejący ściance naczy- 
nia przez zetknięcie z nią i promieniowanie, č — 
ciepło oddawane przez ściankę czynnikowi grza- 
nemu, a iloraz S:A ma zazwyczaj mały wpływ na 
wartość k i, jako narzucany nam przez względy 
handlowo-wytrzymałościowe, może być w rozwa- 
żaniach pominięty. 

Wzór ten unaocznia, że k może być znacznie 
zwiększone przez: a) wystawienie jaknajwiększej 
części powierzchni ogrzewanej na działanie ciepła 
promieniowania ze źródła o jaknajwyższej tempe- 
raturze (występuje tu proporcjonalność do różnicy 
czwartych potęg temperatur); b) zwiększenie 
prędkości przepływu i ciśnienia gazów spalino- 
wych, oraz zmniejszenie średnicy opłomek  (we- 
dług Merkela średnia wartość a, dla rury danej 
długości I i średnicy d wynosi 1m=22,6.11005.d—%16x 
x (w . p)? b, czyli jest proporcjonalna do (w.p)*? 
i odwrotnie proporcjonalna do d—%'śoraz przez 
c) zwiększenie prędkości obiegu wody, gdyż mamy 
tu zależność a, = 300 + 1800 Vw. 

Biorąc rzecz praktycznie, widzimy z powyższe- 
go, że w racjonalnie zbudowanym kotle możemy 
małym kosztem powierzchni ogrzewanej osiągnąć 
wielkie wydajności pary, stosując powierzchnie 
opromieniowane i możliwie wielkie prędkości spa- 
lin i wody. 

Zastosowanie jednak tylko tych dwu czynników 
powoduje wielkie spiętrzenie temperatury w ścian- 
kach i prędkie ich przepalanie się. 

Przychodzi nam tu z pomocą sztuczne bodaj 
wzmożenie krążenia wody, gdyż sprzyja ono od- 
bieraniu ciepła od rozgrzanych ścianek, a więc i 
obniżeniu ich średniej temperatury, a zatem umo- 
żliwia takie obciążenie powierzchni, które w ko- 
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tach „normalnych musiałoby doprowadzić do 
ich prędkiego niszczenia. Jako środek ostatni, mo- 
żemy tu zastosować opłomki o małych średni- 
cach, a więc cienkościenne, co w połączeniu ze 
zwiększoną prędkością wody pozwala na ogromne 
zwiększenie k. 

Przy projektowaniu kotłów o wielkiej wydajno- 
ści, należy przyjąć jako zasadę, że zarówno woda, 
jak i spaliny, powinny w nich napotykać na jak- 
najmniejsze opory ruchu, a para musi mieć możli- 
wie wielką łatwość wydostawania się do osusza- 
cza bez tworzenia po drodze „poduszek“ i napo- 
tykania na jakiekolwiek przeszkody, mogące po- 
wodować „zatykanie* opłomek parą, co bardzo 
utrudnia krążenie wody. (Zjawisko „zatykania' 
opłomek parą polega na tem, że np. przy 25 atm 
objętość właściwa pary jest 65 razy większa, niż 
wody, a różnica ciśnień, powodująca krążenie wo- 
dy, nie zawsze wystarczy dla 65 krotnego podnie- 
sienia prędkości pary w stosunku do wody, tem 
bardziej, że para ta musiałaby porwać ze sobą du- 
że ilości zmieszanej z nią wody). Najczynniejsze 
części powierzchni ogrzewanej powinny więc być 
możliwie pionowe, bez załamań, i mieć bardzo 
obficie liczone przekroje do odprowadzania pary. 

Pominięcie tych zasad przy „unowocześnianiu'' 
starszych typów kotłów jest — mojem zdaniem — 
główną przyczyną, że nie spełniają one pokłada- 
nych w nich nadziei i ostatecznie podrywają zau- 
fanie do kotłów naprawdę nowoczesnych. Jaskra- 
wym przykładem mogą tu służyć liczne typy ko- 
tłów wodnorurkowych, które dla obciążeń śred- 
nich były bardzo dobre, a dla dużych, szczególnie 
jeśli chodzi o kotły wielopęczkowe bez oddziel- 
nych rur opadowych oraz sekcyjne, posiadające 
zbyt wiele warstw opłomek, zupełnie się nie na- 
dają. Kotły takie „plują“ i już przy nieco więk- 
szych obciążeniach stają się bardzo zawodne pod 
względem obciążalności i pewności ruchu (rozdy- 
manie i pękanie opłomek). 

Inną zupełnie cechą nowoczesnych kotłów jest 
takie rozplanowanie ich poszczególnych części, 
ażeby pod względem ciepła mogły się one we 
wszystkich kierunkach swobodnie wydłużać, nie 
wywołując w kotle szkodliwych naprężeń. 

Sprawy palenisk omawiać tu nie będę, ograni- 
czając się do stwierdzenia, że w odniesieniu do 
dużych nowoczesnych kotłów jestem zwolenni- 
kiem indywidualnych palenisk na pył węglowy, 
a to z przyczyn następujących: 

a). Odznaczają się one daleko większą zdol- 
nością dostosowywania się do gwałtownych, nie- 
przewidzianych zmian obciążenia, niż paleniska 
rusztowe: ma to szczególne znaczenie dla kotłów 
o małej pojemności wodnej. E 

b). Pozwalają one na nadzwyczajne obciążenie 
powierzchni ogrzewanej kotła. Wskutek tego, 
choć w odniesieniu do 1m? powierzchni kotła są one 
kosztowne, mogą się naogół doskonale kalkulować 
w odniesieniu do ilości wytwarzanej pracy. 

c). Nie sprawiają one trudności przy budowie 
kotłów wielkich i z tego powodu wybitnie ułatwia- 
ją stosowanie nader racjonalnej zasady, że każda 
turbina jest obsługiwana przez jeden kocioł, sta- 
nowiący z nią „jednostkę“. Takie jednostki łączy 
się dla zwiększenia niezawodności instalacji krót- 
kiemi, o niewielkich średnicach rurami parowemi, 


353 


PRZEGLĄD 
MECHANICZNY 


co w porównaniu z normalnie stosowanym ukła- 
dem daje wydatne zmniejszenie strat cieplnych. 

Dla  unaocznienia znaczenia zastosowania 
w praktyce wyżej umówionych zasad, opiszę tu 
dwa typy naprawdę nowoczesnych kotłów, które 
dotychczas stoją na pierwszych miejscach co do 
wydajności pary z 1 m?/godz. i sprawności cieplnej 

Pierwszy z nich uważam jako przykład klasycz- 
ny, gdyż zewnętrznie niewiele on odbiega od nor- 
malnych kotłów stromorurkowych o wielkiej wy- 
dajności. Kocioł ten, opracowany przez Wood'a, 
był niemal równocześnie zaprojektowany przez 
autora referatu niniejszego. 

Rys. 1 przedstawia pionowy przekrój takiego 
kotła z temi zmianami, -które na mocy praktyki 
z kotłami Wood'a uznałem za konieczne. 


PES 
A 


LGE n 


Rys 1. 
ż i i à i 
Kocioł Wood'a ze zmianami wprowadzonemi przez autora. 


Kocioł ten, zależnie od wielkości, posiada 4 do 
8-u palników na pył węglowy, rozmieszczonych 
w 4 rogach komory paleniskowej, otoczonej ze 
wszystkich stron Oopromieniowanemi opłomkami. 
Palniki są skierowane stycznie do pionowego 
walca, spółosiowego z komorą paleniskową, wo- 
bec czego gazy otrzymują ruch wirowy, sprzyja- 
jący dokładnemu ich przemięszaniu i spaleniu. 
Gorące spaliny wznoszą się ku górze. 
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Temperatura spalin, na skutek otoczenia komo- 
ry opłomkami, szybko spada i gazy chłodniejsze 
spływają ku dołowi wzdłuż ścian pionowych, 
W ten sposób, zgodnie z hydrauliczną teorją pale- 
nisk, komora jest stale wypełniona gazami o naj- 
wyższej temperaturze, a uchodzić z niej mogą tyl- 
ko gazy już ochłodzone., 

Ponieważ przy pełnem obciążeniu kotła tem- 
peratura gazów uchodzących z komory wynosi 
około 1000” C, dolne walczaki są połączone kilku 
warstwami opłomek, co z jednej strony powoduje 
znaczne ostudzenie spalin, a z drugiej strony sta- 
nowi t. zw, ruszt wodny, zapobiegający zalewaniu 
popielnika płynnym żużlem. 

Komora paleniskowa oraz przestrzenie między 
rurami rusztu są tak wymiarowane, ażeby pręd- 
kość gazów przy obciążeniu kotła wynoszącem 
100 kg/m”/godz. wahała się około 30 m/sek. 

Poniewaz w pierwszym kotle Wood'a przy ob- 
ciążeniach poniżej 70 kg/m*'/godz. temperatura 
w komorze tak mocno spadała, że gazy nie mogły 
się dobrze spalić i były ostatecznie gaszone przy 
przejściu przez ruszt wodny, osłoniłem część ścian 
pionowych cienkiemi dopasowanemi do opłomek 
cegłami grafitowemi. Otrzymałem w ten sposób 
rodzaj ścian zapłonowych, zapobiegających na 
krótkiej bodaj przestrzeni zbyt prędkiemu studze- 
niu płomienia przy częściowych obciązeniach kotła, 

Nie sądzę, ażeby takie przesłonięcie pionowych 
opłomek cegłami refrakcyjnemi spowodowało 
znaczne zmniejszenie wydajności kotła. Oryginal- 
ny kociół Wood'a o 187 m* pow. ogrzewanej da- 
wał ruchowo 40800 kg pary na godzinę, czyli 218 
kg/m*/godz. przy sprawności (ekonomizer 1 pod- 
$rzewacz powietrza) przekraczającej 90%, a bę- 
dąc obciążony na 30% posiadał sprawność 70%. 
Jestem mocno przekonany, że w odniesieniu do 
kotłów o większej powierzchni ogrzewanej mógł- 
bym łatwo osiągnąć w kotłach z taką osłoną 
przeszło 90% sprawności przy obciążeniach wy- 
noszących 200 do 30 kg/m?/godz., czyli że elastycz- 
ność takiego kotła zadowoliłaby każdego. 

Charakterystyczną cechą tego kotła jest czę- 
ściowo przymusowe krążenie wody. Główny wal- 
czak jest połączony z dwiema rurami opadowemi, 
poprowadzonemi nazewnątrz kotła, z walczakiem 
najniżej położonym Nawprost górnych otworów 
tych rur znajdują się w walczaku głównym pona- 
wiercane rury długości około 1,5 m. Do każdego 
z tych króćców jest podawana zapomocą dwu 
dysz, z których każda może obsłużyć do 30% 
pełnego obciążenia kotła, woda zasilająca. Sło- 
wem naturalna cyrkulacja jest tu wzmożona przez 
imżektorowe działanie dysz zasilających, co powo- 
duje automatyczne dostosowanie się cyrkulacji 
do obciążenia, Im większe obciążenie kotła, tem 
silniejsze inżektorowe działanie przyrządów zasi- 
lających. Rozbicie przyrządu zasilającego na 
4 kolejno automatycznie włączane dysze ma tu 
na celu zapewnienie ich inżektorowego działania 
nawet przy obciążeniach niewielkich. 

Ścianki ograniczające z pięciu stron komorę 
paleniskową są niemal zupełnie chronione przed 
ciepłem prom'enistem przez opłomki i z tego po- 
wodu mogą być bardzo cienkie, służąc raczej do 
odpowiedniego skierowywania gazów niż jako 
obmurze paleniska. Brak grubego obmurza wy- 


X PRZEGLĄD 
MECHANICZNY 


stawionego na bezpośrednie działanie żaru pale- 
niska oraz swobodne podwieszenie kotła za wal- 
czaki górne pozwalają na wydłużanie się wszyst- 
kich jego części pod wpływem zmian temperatury 
i umożliwiają skrócenie czasu rozpalania kotła 
niemal do jednej godziny. Wielka elastyczność 
i krótki czas rozpalania tego kotła pozwalają 
uniknąć uciążliwego utrzymywania gorącej rezer- 
wy kotłowej, co jest dla elektrowni rzeczą bardzo 
ważną. 

Kocioł mojego pomysłu tem się tylko różni od 
kotła Wood'a, że dla zmniejszenia strat przez 
promieniowanie i przewodnictwo właściwy kocioł 
otoczyłem ekonomizerem, który zamiast ze- 
wnętrznego obmurza jest z kolei otoczony przez 
podgrzewacz powietrza, zamknięty w płaszczu 
zewnętrznym, służącym do doprowadzenia do pod- 
$rzewacza powietrza. W ten sposób zewnętrzną 
warstwę kotła stanowi płaszcz powietrzny, zu- 
żytkowujący ciepło, które usiłuje ujść z kotła na- 
zewnątrz. 

Bardziej jeszcze uderzającym przykładem ra- 
cjonalnego zastosowania praw przejmowania cie- 
pła spalin przez czynnik grzany jest kocioł Velox, 
którego schemat widzimy na rys. 2. 

Ropa jest tłoczona pompką 
i do palnika a wyłożonego 
szamotą, której wysoka tem- 
peratura ułatwia spalenie. 
Do tegoż palnika jest dostar- 
czane pod ciśnieniem 2,5 ata 
powietrze przez turbosprę- 
żarkę e, pochłaniającą, co- 
prawda, 15 do 30% energji 
oddawanej parze przez pa- 
liwo. Spalanie zachodzi przy 
ciśnieniu 2,5 ata w komorze 
b, skąd gazy wchodzą z pręd- 
kością około 275 m/sek do 
cienkościennych rurek prze- 
lotowych elementów grzej- 
nych c. Każdy z tych elemen- 
tów składa się z zewnętrznej 
opłomki, wewnątrz której 
mieści się 3 lub więcej rurek 
przelotowych. Te rurki po- 
siadają po stronie wlotu do- 
kładnie zaokrąglone krawę- 
dzie, a wyloty ich są nieco 
rozszerzone. Stanowią one w 
ten sposób bardzo wydłużone dysze, do których 
gazy wchodzą przy bardzo małej stracie energji 
i, uchodząc z nich, jako już mocno ochłodzone, po- 
siadają niewielką stosunkowo prędkość, lecz nie- 
mal pełne 2,5 ata ciśnienia (rurki te działają jako 
dyfuzory). 

Zastosowanie w rurkach przelotowych tak wiel- 
kich prędkości gazów pozwala na uzyskanie 
z 1 m? 10 do 15 razy większej ilości pary niż w 
kotłach o normalnych prędkościach ruchu spalin. 

Spaliny przechodzą następnie z prędkością oko- 
ło 100 m/sek przez prześrzewacz pary m; jest on 
utworzony przez rurę zewnętrzną, w której sito- 
wych dnach są możliwie gęsto rozmieszczone rurki 
przelotowe: ma to na celu otrzymanie jaknajwięk- 
szej prędkości poruszającej się w przeciwprądzie 
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pary, gdyż przy niewielkiej jej prędkości rurki ule- 
śłyby przepaleniu. 

Spaliny uchodzą z prześrzewacza przy ok. 
480°C. Z przegrzewacza gazy uchodzą do turbiny 
gazowej d, napędzającej sprężarkę e, pompę cyr- 
kulacyjną h, paliwową i oraz, w późniejszych mode- 
lach, zasilającą k. Przy rozprężaniu spalin w tur- 
binie od 480'C i niemal 2,5 ata do 1,1 ata otrzymu- 
je się energję zupełnie wystarczającą do pędzenia 
wszystkich maszyn pomocniczych, a pomocniczy 
silnik elektryczny, czy też turbinka parowa (sto- 
suje się ją, gdy jest i inne źródło pary), służą tyl- 
ko do rozruchu oraz do zwiększenia prędkości do- 
stosowywania się kotła do zmian obciążenia. 

Całkowita automatyzacja regulacji kotła jest 
przeprowadzona, jak następuje. W przewodzie 
parowym zbudowano dyszę pomiarową; różnica 
ciśnień po obu jej stronach zmienia się wraz z za- 
potrzebowaniem pary i za pośrednictwem serwo- 
motorów olejowych przestawia regulator obrotów 
turbiny gazowej i zaworki pompki olejowej, uzależ- 
niając je całkowicie od chwilowego zapotrzebowa- 
nia pary. W ten sposób np. przy wzroście obciąże- 
nia turbosprężarka zwiększa ilość obrotów i daje 
więcej powietrza, a jednocześnie pompa olejowa 


Rys. 2. Schemat kotła „Velox“. 


w tym samym stopniu wzmaga wtrysk paliwa, co 
daje nietylko zwiększenie ilości produkowanej pa- 
ry, lecz i wzrost ilości gazów, poruszających tur- 
binę. Jeżeli wzrost obciążenia jest tak gwałtowny, 
że opisany wyżej system nie zdąży się zastosować 
do obciążenia, to obroty turbiny gazowej spadają, 
a wtedy automatycznie włączany silnik pomocni- 
czy podnosi obroty do stosownych granic. Powo- 
duje to otrzymanie potrzebnej do wzmożonej pra- 
cy pomp ilości spalin i gdy tylko turbina gazowa, 
której regulator zostaje w międzyczase przesta- 
wiony przez serwomotor sterowany spadkiem 
ciśnienia w parowej dyszy pomiarowej, jest w sta- 
nie utrzymać przy danem obciążeniu stosowne obro- 
ty, silnik pomocniczy zostaje automatycznie wyłą- 
czony i układ powraca do równowagi. 
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Ilość wody zasilającej jest uzależniona od po- 
ziomu wody w osuszaczu pary l; stosowne urzą- 
dzenie przestawia zawór na rurze zasilającej. 


Całość tej regulacji jest tak czuła, że wystarcza 
kilkanaście sekund dla przywrócenia równowagi 
nawet przy bardzo dużych zmianach obciążenia. 


Gazy po odpracowaniu w turbinie wchodzą do 
podgrzewacza wody o takiej samej budowie, jak 
przegrzewacz pary, i opuszczają go przy około 
150° C. 

Prędkość gazów w podgrzewaczu wynosi około 
90 misek, 

Przy tych prędkościach gorących gazów nieby- 
wałe ilości ciepła są oddawane na godzinę do 1 m* 
ścianek kotła; uległyby one natychmiastowemu 
przepaleniu, gdyby krążenie wody nie było nader 
starannie przemyślane. Pompa zasilająca R poda- 
je wodę do podgrzewacza ł, o małej średnicy ze- 
wnętrznej i z ciasno zabudowanemi rurkami grzej- 
nemi. Wskutek tego prędkość wody jest tam duża. 
Z podgrzewacza woda dostaje się do rury ssącej 
pompy cyrkulacyjnej h i następnie do kotła. Rura 
ssąca tej pompy jest połączona z dolną częścią 
oddzielacza pary /, a tłocząca — z dolną komorą 
kotła. Pompa cyrkulacyjna przepędza wielokrotnie 
więcej wody niż kocioł może odparować. Wskutek 
tego woda przechodzi przez elementy grzejne c 
z prędkością uniemożliwiającą osiadanie na ich 
ściankach pęcherzy pary. Mieszanina wody z pa- 
rą wchodzi przy bardzo dużej prędkości do osu- 
szacza I i, będąc skierowana stycznie do jego ob- 
wodu, otrzymuje ruch wirowy: powoduje to odrzu- 
cenie wody, jako cięższej, ku ściankom osuszacza, 
oraz stwarza lej wiru, dający dostatecznie dużą 
powierzchnię dla wydzielania się pary bez porywa- 
nia wody, 
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wydatnemu wzmożeniu krążenia wody, oraz zbija 
jeden z pokutujących jeszcze niekiedy przesądów, 
że ilość wywiązywanego w komorze paleniskowej 
ciepła nie może przekraczać 300 000 Kal/m*/godz. 


Wyniki oficjalnych badań 


= my 


Stopień obciążenia 
kotta. wu wa R 100, 
Produkcja pary | | 

kg'godz. 11250) 31630] 1694010 4306 130 

Produkcja pary | | 
kg 'm*/godz. 497| 456) 466,5 
Obciążenie komory | 
paleniskowej i 
Kal/m*,godz. 7830 000/4 670 000/4 380 000 
Sprawność z uwzglę- 
dnieniem pracy ma- 
szyn pomocn. ('q ko- | ! 
tłowni) « « « » °% 90 91,6 90,3] 88,7 89,5 
Ciężar instalacji na | 
1kg pary na godz, | 
kg/kg/godz. 2,8 2,3 2,5| 
w 


100 100! 62) 36 


— 


ten sam kocioł: 


Nadzwyczaj ciekawy jest wykres przedstawiony 
na rys. 3. Na wykresie tym, sporządzonym dla 
Veloxa o wydajności 11500 kg/godz., opalanego 
ropą i pracującego przy ciśnieniu p = 30 ata i tem- 
peraturze przegrzania £ = 400° C, oznaczają: krzy- 
wa 1—moc turbiny gazowej, 2—moc pobieraną 
przez sprężarkę; przestrzeń zawarta między krzy- 
wemi Í i 2—moc pobieraną przez pozostałe pompy 
pomocnicze; 3—obroty turbosprężarki; 4—spraw- 
ność agregatu po potrąceniu maszyn pomocniczych; 
5 — ciśnienie w komorze paleniskowej; 6 — ciś- 
nienie spalin przy wlocie do turbiny gazowej; 7 — 
ciśnienie spalin u wylotu z turbiny i 8 — prędkości 
gazów w pierwszej części rurek przelotowych. 


Wykres ten tłumaczy nam w znacznym stopniu, 


Rys. 3. Krzywe charakteryzujące 2 4 - 0 

pracę (kotła Velox. 6 8 10 m  Mmimt 20 40 60 sek 60 
1 — moc turbiny gazowej; 2 — bi 
przez spręzarkę; 3 — Eezba cbr: tarkoite- Rys, „4. Krzywe wzrostu prg- Rys. 5. Zależność pomiędzy ci; 
zarki; foa ogien: kolti „Welox''; y= a oraz jej ciśnienia śnieniem pary w kotle „Velox“ 

— ciśnienie w komorze isk j; 1 tempera: i iążeni 
6 — ciśnienie spalin przy esz do 2 turbiny i a a» Płonia api: ała 
u à 


parowej; 7—ciśnienie przy wylocie z turbiny; 
8 — prędkości spalin w pierwszej części ru- 
rek przelotowych. 


Dolna część oddzielacza pary służy jako osadnik 
mę 
amieszczona tu tabelka wyników oficjalnych 
badań kotłów Velox wykazuje, jak wielkie obcią- 
żenia powierzchni ogrzewanej są możliwe dzięki 
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z turboprądnicą przy wzroście 
obciążenia (linje ciągłe) i przy 
spadku (linje przerywane). 


dlaczego sprawność całości jest tak nieprawdopo- 
dobnie wysoka, pomimo że sama sprężarka zabiera 
tak wielką ilość energji. Do sprężania chłodnego 
powietrza do pewnego ciśnienia potrzebny jest tyl- 
ko ułamek energji zawartej w gorących spalinach 
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o tem samem ciśnieniu, a gazy w kotle Velox są 
prowadzone w ten sposób, że, dzięki dobraniu od- 
powiednich kształtów rurek przelotowych, unoszą 
ze sobą z kotła tylko niewielki procent zawartej 
w nich energji, pozostawiając większą część spad- 
ku ciśnienia do wyzyskania w turbinie. 

Zatem tu wcale nie zachodzi zjawisko perpetuum 
mobile, jak to pierwotnie całemu pomysłowi za- 
rzucano, a tylko ujawnia się zwycięstwo zdrowej 
myśli nad siłami przyrody. 

Niemniej ciekawe są wykresy przedstawione na 
rys. 4 i 5. Na pierwszym z nich widzimy krzywe 
wzrostu produkcji pary oraz jej ciśnienia i tem- 
peratury przy rozpalaniu Veloxa ze stanu niemal 
zimnego, a na drugim pokazałem zależność po- 
między ciśnieniem pary w kotle a obciążeniem ze- 
społu, składającego się z Veloxa i turbogeneratora: 
linje ciągłe wykazują tę zależność przy wzroście, 
a przerywane — przy zmniejszaniu się obciążenia 
zespołu. Znamienny jest fakt, że przy zdejmowa- 
niu tych ostatnich krzywych wentyle bezpieczeń- 
stwa ani razu nie grały, co najlepiej świadczy o 
niebywałej wprost zdolności tego systemu do na- 
tychmiastowego dostosowywania się do zmian ob- 
ciążenia. 

Przytoczone tu kotły najlepiej o tem świadczą, 
co może zrobić zdrowa myśl, oparta na przestudjo- 
waniu tych, choć jeszcze skromnych, ale nie mniej 
ważkich danych, które otrzymujemy na mocy tak 
dociekań teoretycznych, jak i czysto praktycznych 
doświadczeń, Te dwa przykłady powinny, mojem 
zdaniem, ostatecznie pogrzebać przesądy, które 
bez należytego ich przemyślenia odnosimy do ko- 
tłów nowoczesnych, gdy właściwe ich zastosowa- 
nie mogło być uzasadnione przy budowie kotłów 
conajmniej z przed lat dwudziestu, 

Do tych „wypróbowanych na licznych kotłach 
prawideł“, które w znacznej mierze hamowały po- 
stęp w budowie kotłów, należą: 

1) Przestrzeganie przed rozwijaniem w komorze 
paleniskowej więcej niż 300 000 Kal/m*/godz. 

2) Stosowanie prędkości gazów, nie przekracza- 
jących 12 m/sek. 
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3) unikanie w przegrzewaczach pary większych 
prędkości niż 25 m/sek i spadków ciśnienia więk- 
szych niż 0,25 atm. 

4) Zabudowywanie przegrzewaczy w miejscach, 
w których temperatura spalin nie przekracza 
600” C. 

5) Uważanie, że wszystkie części powierzchni 
ogrzewanej kotła są pod względem cieplnym nie- 
mal równowartościowe, 

6) Pogląd, że ciepło wypromieniowane przez 
płomień jest dla powierzchni grzejnej szkodliwe. 

W opisanych tu kotłach wszystkie te „prawidła" 
zostały pogwałcone i pomimo to pracują one i 
sprawnie i niezawodnie: np. w pierwszym ze zbu- 
dowanych przez Wood'a kotłów, po pokonaniu 
trudności, wynikających z wadliwie skonstruowa- 
nego przegrzewacza, w ciągu całego roku pracy 
przy codziennem rozpalaniu i wygaszaniu kotła, 
i pomimo zasilania go wodą surową z wodociągów 
miejskich, zaszła potrzeba zmiany tylko jednej 
opłomki. Ta jedna opłomka została w nim przepa- 
lona, ale jestem pewien, że w większości „wypró- 
bowanych” systemów kotłów, pracujących w po- 
dobnych warunkach, w ciągu tegoż roku pracy 
trzebaby było takich opłomek zmienić dużo więcej. 


Tendances modernes dans la construction 
des chaudières à vapeur 


Résumé 

Après avoir analysé les traits caractéristiques des chau- 
dières à vapeur modernes, surtout en ce qui concerne les 
surfaces soumises à la radiaton de chaleur et les vitesses 
considérables de l'eau et des gaz de la combustion, l'auteur 
mentionne les raisons pour lesquelles les foyers à charbon 
pulvérisé sont les plus convenables pour les grandes chau- 
dières modernes et passe à la description de deux chaudières 
qu'il juge les plus correspondaates aux exigences de la tech- 
nique contemporaine, Ce sont: la chaudière syst. Wood, 
avec quelques améliorations de l'auteur, et la chaudière 
Velox. 

Pour cette -dernière l'auteur cite d'intéressantes données 
officielles d'essais, ainsi que les diagrammes qui caractérisent 
son travail, 

A la fin l'auteur donne des directives générales pour la 
construction des chaudières modernes. 


Nowa metoda badania przebiegu spalania 
i oznaczania straty kominowej w paleniskach okresowo zasilanych” 


(Z prac Laboratorjum Maszynowego Politechniki Lwowskiej) 


Inż. Z. Wernicki, Lwów 


Cel proponowanej metody. — Wzory, na których opiera się ta metoda, — Uzasadnienie podanego spo- 
sobu badania spalania w krótkich odstępach czasu. — Dokładność metody. — Przykład. — Strata 


wskutek otwierania drzwiczek paleniska. 


OWYŻSZY temat nie jest tylko teoretycznem 
dociekaniem, ale ma na celu zastosowanie 
praktyczne dalej idące, niżby to się na pierw- 

szy rzut oka wydawało. Pomijając klasyczne ba- 
dania Schlöpfera nad spalaniem węgla na ruszcie 
płaskim w kotle lokomobilowym, robione jeszcze 
przed około 30 laty, nie mamy właściwie wzorco- 
wych badań, ustalających, jakie gatunki węgla 
polskiego do tego celu (w iakim stopniu) się na- 
dają. Chodzi naturalnie o ustalenie warunków 
optymalnych, t. j. wielkości ziarn paliwa, obciąże- 


*) Referat zgłoszony na IX Zjazd Inż, Mech, Polskich. 


nia rusztu, ciągu kominowego, ewentualnie pod- 
śrzewania lub nawilżania powietrza, Potrzebę ta- 
kich badań oddawna wysuwało Stow. Dozoru Ko- 
tłów w Warszawie oraz uznawały Konwencje wę- 
glowe. Na przeszkodzie stał brak środków. Wobec 
wielkiej bowiem ilości zmiennych związanych z wa- 
runkami ruchu, do których dołączają się jeszcze 
zmienne konstrukcyjne (np. długość rusztu, wyło- 
żenie szamotą, powietrze wtórne i t. d.) — otrzy- 
mujemy dla jednego gatunku węgla ilość punktów 
pomiarowych idącą w setki, a dla całego polskiego 
rynku węglowego sięgającą w tysiące. Jeżeli 
uzmysłowimy sobie jeszcze, że jedno badanie musi 
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trwać kilkanaście godzin (ze względu na charakter 
naukowy o wiele dłużej niż 6 godzin, dopuszczal- 
nych przez polskie normy odbiorcze), to stajemy 
wobec muru nie do przebycia w obecnych warun- 
kach gospodarczych. Z drugiej strony jednak — 
wielka ilość palenisk ręcznie zasilanych i rosnąca 
konkurencja kilku charakterystycznych odmian 
polskiego węgla każe szukać rozwiązania, tembar- 
dziej, że są tu możliwe niespodzianki, obalające 
niejedno z dotychczasowych przekonań, panują- 
cych wśród praktyków. 

Wyjście jest w skróceniu czasu pomiarów. Mo- 
żliwe jest ono, przy zachowaniu koniecznej dokła- 
dności, o ile ilość wytwarzanego na ruszcie ciepła 
mierzy się nie przez ważenie węgla, ale innym 
sposobem, np. przez pomiar ilości powietrza, prze- 
pływającego przez ruszt, oraz ilości węgla prze- 
chodzącego w postaci CO., względnie innych związ- 
ków z tlenem, w spaliny. Metodę tę, wskazaną 
przez Prof. D-ra R. Witkiewicza, na jego zlecenie 
wypróbowali na kotle lokomobilowym, ustawionym 
w Laboratorjum Maszynowem Politechniki Lwow- 
skiej, pp. asystenci Krasuń i Pitułko pod kierunkiem 
autora. Wynik tych badań będzie ogłoszony później. 

Niniejsza praca ma na celu wyprowadzenie obo- 
wiązujących tu nowych pojęć i wzorów, uzasadnie- 
nie sposobu, podanego przez autora, badania spa- 
lania w krótkich odstępach czasu, oraz krytykę 
dokładności samej metody. Trzeba tu jeszcze za- 
znaczyć, że początkowo mierzono ilość spalin 
przez wbudowanie zwężki przekroju w rurze ko- 
minowej, ale jej szybkie zanieczyszczanie się unie- 
możliwiło pomiar ilości spalin. Wobec tego prze- 
robiono całość w kierunku umożliwiającym pomiar 
ilości powietrza świeżego, przy równoczesnej moż- 
liwości przegrzania i nawilżania, 

I 

Powszechnie stosowany wzór (1) do obliczenia 
całkowitej straty kominowej, wraz ze stratą na 
niezupełne spalanie, opiera się na założeniach nie- 
zmiennego składu chemicznego paliwa na ruszcie, 
stałej prędkości spalania i stałego nadmiaru po- 
wietrza: 


( 22,4 € 22,4 w;--9H 

k= | ——. Cp sp —— | m2 X 

12 (kka) 18 100 

22,4 C.ka 3050 
12 ktk W 


We wzorze tym oznacza: 


X Cp H.O kz -100 + . (1) 


Sx — % całkowitą stratę kominową 

C — % wagową zawartość węgla w paliwie 
kı — % objętościową ,, CO; w spalinach 
ka ai % , " co n " 


Cpsp — Kal/?Cnm* — średnie ciepło właściwe 
w granicach temperatur od ż do t 
w, — % wagową zawartość wilgoci w paliwie 


H —%—, * wodoru w paliwie 

CpH,0 — Kal/?C nm* — średnie ciepło właściwe pa- 
ry wodnej w granicach od ż do tą 

t  — °C — temperaturę odniesienia bilansu 
cieplnego 

fa — "C — w wylotową spalin 


W — Kal/kg — dolną wartość opałową paliwa. 
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Zastosowany w podanych wyżej warunkach 
wzór (1) pozwala na dokładne obliczenie strat, tak 
że błąd przy starannych pomiarach nie przekracza 
0,1% ogólnego bilansu cieplnego. Założenie stałe- 
go składu chemicznego paliwa da się dosyć dobrze 
urzeczywistnić w paleniskach pyłowych, gazowych 
oraz zaopatrzonych w ruszta mechaniczne. Nato- 
miast w paleniskach zasilanych okresowo, gdzie 
stale zmienia się skład paliwa, jego wartość opa- 
łowa, jak i szybkość spalania, bezkrytyczne stoso- 
wanie tego wzoru oraz wprowadzenie pojęcia śre- 
dniego składu spalin i średniej temperatury wy- 
lotowej może prowadzić do poważnych błędów, 
powodując niemożność zamknięcia bilansu ciepl- 
nego. 

Węgiel składający się z części lotnych i koksu, 
po dostarczeniu do wnętrza paleniska, wydziela 
najpierw szybko spalające się części lotne, bogate 
w wodór, poczem już spokojnie spala się wytwo- 
rzony koks. Skutkiem tego występuje z reguły 
z początkiem spalania brak powietrza, stąd wy- 
twarzanie dymu, tlenku węgla i niespalonych wę- 
glowodorów, poczem, wobec zmniejszenia szybko- 
ści spalania, powstaje znaczny nadmiar powietrza, 
co znowu zwiększa stratę kominową. Zawartość 
CO, w spalinach może w przeciętnych warunkach, 
w czasie jednego okresu spalania, wahać się nawet 
w granicach od 15 do 6% *). Oczywiście, wpro- 
wadzenie w tych warunkach średniej zawartości 
CO, we wzór (1) musi powodować znaczne błędy. 
Pozatem zmienia się jeszcze wartość opałowa pa- 
liwa spalającego się w danej chwili, a to z powodu 


zmiany stosunku T Wreszcie zmienia się szyb- 


kość spalania i temperatura wylotowa. W tych wa- 
runkach jedynie racjonalną drogą do wyznacza- 
nia straty kominowej jest wykonywanie dokładnej 
analizy próbek spalin pobieranych w odstępach 
czasu co kilkadziesiąt sekund i wyznaczanie straty 
kominowej według wzoru (1) (który jest ważny 
naturalnie i dla chwilowych strat kominowych), dla 
każdego punktu z osobna, wreszcie obliczenie śre- 
dniej straty kominowej przy uwzględnieniu szyb- 
kości spalania. 

Szybkość spalania u można określić w jednost- 
kach masy ciał wchodzących w reakcję w sek, tak 
jak się to stosuje powszechnie w termochemji, albo 
też, co w naszym wypadku wydaje się słuszniejsze, 
— w Kaljsek, t. j. ciepłem, któreby się wywiązało, 
gdyby paliwo wchodzące w reakcję w danej chwili 
uległo zupełnemu spaleniu na CO, i H,O, bez wy- 
wiązywania węglowodorów i tlenku węgla. 

Średnią stratę kominową można obliczyć, jako 
całkę z chwilowych wartości straty kominowej, 
zredukowanych w stosunku rzeczywistej prędkości 
spalania do średniej w czasie: 

T 


1 
1 u 1 
Sksr = — S — dz == 
T Uśr Tı Usr 


IE .u dr i gdzie 
o 


o 
u — Kal/sek — prędkość spalania 


us; — Kal/fsek — średnia prędkość spalania 
t — sek — czas 
o g — okres spalania. 


1) Wahania takie zostały stwierdzone w pracy powyżej 
zapowiedzianej, 


G 
Jw 


Żeby obliczona w ten sposób dla jednego okresu 
strata kominowa mogła być miarodajną dla ogól- 
nego bilansu cieplnego, muszą być ustalone wa- 
runki spalania. Zatem stan warstwy koksu na rusz- 
cie, temperatura ścian paleniska i t. d. muszą być 
jednakowe w dłuższym okresie czasu. Da się to 
osiąśnąć, dostarczając powietrza ze stałą prędko- 
ścią oraz narzucając w równych odstępach czasu 
jednakowe odważone porcje węgla. Również nale- 
ży zwracać uwagę na równomierne rozłożenie pa- 
liwa na ruszcie. 


Według wzoru (1) strata kominowa zależy od 
składu spalin, od składu paliwa wchodzącego 
w danej chwili w reakcję, od różnicy temperatur 
i wreszcie od chwilowej wartości opałowej paliwa. 
Wartość równania (1) się nie zmieni, jeżeli tak W, 
jak C i H, odniesiemy do substancji palnej, składa- 
jącej się, o ile pominiemy drobną zawartość siarki, 
z węgla i wodoru, niezwiązanego z tlenem. Aby 
obliczyć wartość opałową substancji palnej i jej 
skład, oraz chwilowo występującą stratę kominową, 
musimy znać stosunek ——- Ponieważ stosunku te- 
go, zmiennego w czasie spalania, nie można bez- 
pośrednio zmierzyć, musimy go wyznaczać pośre- 
dnio ze składu spalin, orjentując się według za- 
wartości azotu, który jest tu głównym świadkiem 
termochemicznego przebiegu. Znajomość tego sto- 
sunku w czasie spalania pozwala pozatem na do- 
kładne odtworzenie samego przebiegu spalania 
i znakomicie ułatwia badania. Opierając się na 
fakcie, że jednemu nm? tlenu w powietrzu odpo- 
8 $ i 
z m azotu, możemy obli- 
czyć ilości azotu, odpowiadające poszczególnym 
produktom spalenia: 


wiada objętościowo 


- 79 
1 nm? H,O odpowiada 7224 nm? N; 


19 
1 » CO, » 21 » Ne 
79 - . (3) 
1 » co » 2.21 » Na 
79 
1 » 0; » 721 » Ne. 
Oznaczamy przez 
u % zawartość N» w spalinach wilgotnych 
k; jo n” CO, 1" " 
kz K " co U " 
o j % s O, " " 
w % " H:O 1" ws 


przyczem narazie nie uwzględniamy zawartości 
pary wodnej pochodzenia hygroskopijnego. 


Ilość azotu, zawartą w spalinach "wilgotnych, 
można zatem określić z relacji (3): 


2 Ofw zika 
n =al th zo nemo | 


2.21 
19 


Analiza aparatem Orsata podaje nam skład 
spalin pozbawionych pary wodnej, gdyż jednym 
z warunków dobrego działania aparatu jest stałe 
ciśnienie pary w czasie badania, nie wpływające 
zatem na objętość badanych gazów *). W miejsce 


w (a) 


Stąd w = n —20 —2ky —ky. 


TOM | — Nr. 10 


ka; k'o, o’, u', musimy przeto wprowadzić k,, ką, 0, 
n. Spaliny wilgotne zawierają (100—w) % ga- 
zów suchych. Zeby otrzymać odpowiednie zawar- 
tości w spalinach wilgotnych, należy zawartości 


w spalinach suchych pomnożyć przez stosunek 
100 — u” 


100 
ký k o’ n 100 — w” 
kı ka o n 100 . 9 
100 — w’ / 2.21 
Stąd w' = ESD 0 a 
ąd w 100 ( 79 7 20o— 2k; ha). 
Określając przez A= 2al n—2o0o— 2k — k, 
100 — w” 100A 
t t= ieri zn N !'— RODZA 
otrzymamy w 100 A, stądw 100--A (5) 


Wzór (5) pozwala na obliczenie zawartości 
w badanych spalinach pary wodnej, powstałej 
przez spalanie wodoru. Pary powstałej z wilgoci 
hygroskopijnej paliwa i wilgotności powietrza nie 
trzeba tu uwzględniać, gdyż nie wpływa ona na 
zużycie tlenu, a w czasie analizy się skrapla. Zna- 


jąc w, możemy określić stosunek 


C 
Jednemu kg H odpowiada 5 - 22,4 nm? H,O 
1 
" " C " 12 3 22,4 " CO» 
1 
" " c " 12 ` 22,4 1 CO, 
zatem stosunkowi = odówiadi stosunek- =. SBE 
C 12 (k, +k) 


Podstawiając wyrażenie z równania (4) i (5), otrzy- 
mamy 
MONZA 
C 6 kth * 
2.21 


H 1 79 1—20—2ky— k, 


C 6 kı+ ka a 


We wzorze tym pominięto, dla uproszczenia ra- 
chunku, obecność w spalinach drobnych ilości nie- 
spalonych węglowodorów i zawartości azotu w 
węglu, gdyż wpływ ich na wynik analizy jest naj- 
częściej mniejszy od 0,1% objętości badanej prób- 
ki, co, jak wynika z podanej niżej dyskusji błędu, 
jest dopuszczalne. Znając na podstawie wzoru (6) 


stosunek T' można obliczyć wartość opałową 


części palnych. Oznaczamy stosunek -—- literą B. 


Wartość opałowa 1kg części palnych W=C. 8080+ 
+ H. 28775 Kal/jkg, przyczem C + H = 1, i H|C 
= B, względnie C = 1 : (1 + B), H =B : (1 + B). 

Ponieważ zmierzenie zawartości pary wodnej 
w spalinach natrafia na bardzo poważne trudności, 
w podanych wyżej badaniach, przy obliczaniu 
chwilowej straty kominowej, nie uwzględniano 


straty wskutek podgrzania pary pochodzenia hy- 


2) Ochęduszko: Krytyka kompensacji w analizato- 
rach gazów. Czasopismo Techniczne — 1933, str. 369. 
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ś$roskopijnego, natomiast obliczono ją dla całego 
okresu spalania, opierając się na znanej zawar- 
tości wilgoci w paliwie. 

Do obliczenia średniej straty, potrzebna nam jest 
jeszcze z wielkości zmiennych chwilowa prędkość 
spalania (Kaljsek). Prędkość tę możemy również 
określić ze składu spalin, mierząc dodatkowo 
szybkość dostarczania powietrza w nm*|sek. , 

Na 1 nm? spalin wilgotnych ulega spaleniu 
12 (k +k) + 2w A 
224' 100 kg węgla i 22,4.100 kg wodoru, przy 
czem zostaje zużyte zy (4 -+E'/2-+w'/2+- o') nm? 


powietrza. Gdyby spalanie było zupełne, co zakła- 
damy w definicji prędkości spalania, 1 kg węgla 
wywiązałby 8080 Kal, zaś 1 kg wodoru 28775 Kal. 
Przeto w naszych warunkach, gdyby węgiel i wo- 


dór uległy zupełnemu spaleniu, zr (rok '/2+ 


--w /2)nm* powietrza wywiązałoby 12 (x FF) Z 


h 224 100 
2w' 28775 à 
Zatem 1 nm? powietrza dałby 
1 , 1 
Ge 12 (ką za. BE a -Z8TTS kalnam, 
BĘ, Pi NA DZE 


Wstawiając za w wartość z równania (5) oraz za- 
miast k'a ka, io, Rau ka, 0 — wartości z równania 
(4), dostaniemy 


12 (kı + ka) . 8080 2.4.28775_ 


== 3 
Q me 22,4 Kal/nm?. 
7 ” 

Szybkość spalania u (Kaljsek) jest iloczynem 


z wartości Q (Kal/nm*) i ilości dostarczanego 
w sekundzie powietrza P (nm*|sek): 

12 (kı-+k A. 
wp gp SERA SASS p ef) 

100 224 -n 
79 

| Rozważania te są ważne dla paliw stałych 
i płynnych, nie zawierających azotu w ilości wię- 
kszej od 1%, zaś z gazowych tylko dla nie zawie- 
rających w swym składzie azotu, tlenku węgla, 
lub bezwodnika węglowego. Dają one natomiast 
zupełnie fałszywe wyniki przy spalaniu gazu 
świetlnego, wodnego, generatorowego i t. p., z po- 
wodu wstępnej już (przed spalaniem) obecności 
wymienionych wyżej gazów. Przy spalaniu gazu 
ziemnego można tą metodą wykryć częściowy roz- 
kład paliwa i wydzielanie sadzy. 


IL. 


, Celem określenia rzędu koniecznej dokładności 
pomiaru, przedyskutujemy obecnie wpływ na błąd 
obliczenia poszczególnych czynników, wchodzą- 
cych we wzór (1), w zależności od składu paliwa 
i spalin. Przeprowadzając najpierw ogólną dy- 
skusję zachowania się skończonego przyrostu 
Ax funkcji y = f(x) w zależności od przyrostu 
Ay, określimy konieczną dokładność pomiaru 


i jej wpływ na stratę kominową. Stosunek na 
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określający tg kąta nachylenia siecznej, dąży przy 
malejących wartościach Ax 1 Ay do pochodnej 
F(x), zatem, przy założeniu, że Ax jest małe w sto- 
sunku do x, możemy napisać równanie 


A 


W naszem zagadnieniu, żądając pewnej dokładno- 
ści wyniku, wyrażonej przez dopuszczalny błąd Ay, 
staramy się obliczyć konieczną dokładność pomia- 
ru, określoną przez Ax. Przekształcając równanie 
(9), otrzymamy żądaną zależność. 

Ax =" Fe gdzie Ay jest wyrażone w tych 


samych jednostkach, co y. Wprowadzając Ay = 


= i 100, możemy żądaną dokładność określić w %. 
— Ma) Ay” 
Ax = Fx)" 100 =a s (10) 


1) Chwilowa wartość opałowa W = 
8080 + B.28775) Kal/kg części palnych. 


== ( 
Ry dW 2 
0695 

Pochodna dB OFB zatem AB = 

_ (1+ B)’ 8080+8B.28715 4w, 

20695 p e BK > Ń 
3 __ 8080+-36855.B-|-28775.B* 

niu AB = 20695 


po uproszcze- 


AW. (11) 


Ponieważ B = , zatem przy stałem 


1 
6 ktk 

i 1 AB caa 
(kı + k) jest B 6 k, + ka 

Tabela I podaje nam zależność błędu AA od 
składu paliwa B i zawartości (k, + k,) w spali- 
nach. 

TABELA I 
Dopuszczalny błąd analizy spalin w %, 
przy 1% odchyłce wartości W. 


B 
0,15 | 0,10 0,05 | 0,00 
k, + ką R 
6 | 0,260 | 0.210 | 0,173 | 0141 
9 0,387 | 0,313 | 0.260 0,211 
12 0.518 | 0418 | 0,346 0.282 
15 0,648 0.523 | 0,432 0,351 
2) Zawartość węgla w częściach palnych 
C= ; 
1--B 
dC — 1 
P ch 0 
ochodna dB “Q FBF ' stąd 
AC’ 
AB = — SzóÓĄ 
(+B): 166 


Ponieważ we wzorze (1) wyrażenie C jest mało 
różne od 100%, przyjmujemy, że błąd AC jest 
równy błędowi S} %. 
Tabela II podaje dopuszczalny błąd analizy 
spalin w% przy 1% odchyłce wartości C. 
TABELA I, 


0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,00 
6 | 0,415 | 0.396 | 0,378 | 0.360 
9 | 0,622 | 0,594 | 0,566 | 0,540 
12 | 0,830 | 0,791 0,651 | 0,620 
15 | 1,040 | 0,990 | 0,945 | 0,900 
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3) Wpływ A(k;--k,) na błąd straty kominowej. 
Wartość (k;--ks) występuje w pierwszym członie 
wzoru (1), wywierając decydujący wpływ na 
wielkość Są. Przy założeniu, że w danej chwili 
wszystkie wartości, wchodzące w pierwszą część 
wzoru (1), z wyjątkiem (k, + k), nie zmie- 
niają się i przy oznaczeniu ich przez stałą M, 
otrzymamy pierwszy człon wzoru (1) w postaci 


Sa = h zatem pochodna przybierze postać 
182 
A Sa 


= M ; a 
OGG ORAZ ACE 


W tabeli III mamy wartości dopuszczalnego błędu 
analizy również przy 1% odchyłce Sx: 
TABELA H. 


ky m ką | św | 90o | 120 | 450 
I 
Akit ka) | 006 009 | 012 | 015 


Jak widać z powyższego zestawienia, dopusz- 
czalne błędy analizy przy wyznaczaniu składu pa- 
liwa i wartości opałowej są dość duże, natomiast 
żądania stawiane przy oznaczaniu straty komino- 
wej muszą, szczególniej przy małej zawartości 
CO, w spalinach, być znacznie wyższe. W najnie- 
korzystniejszych warunkach, przy założeniu dopu- 
szczalnego błędu 1% wartości badanej dla B= 0 
i (R, + R») = 6%, wymagana dokładność analizy 
wynosi: przy oznaczaniu wartości opałowej — 
0,141%, zaś przy obliczaniu straty kominowej — 
0,06%. W precyzyjnych pomiarach, pracując 
zamknięciem rtęciowem, kompensacją suchą i osu- 
szaniem próbki, osiągnąć można błąd analizy 
mniejszy od 0,02%, zatem błąd AS, wynosiłby 
w najgorszym wypadku 0,33%, zaś w ogólnym bi- 
lansie kotła, przy Sz = 30%, błąd wynosiłby tyl- 
ko 0,1%. Dokładność ta znacznie przewyższa żą- 
dania, stawiane przy precyzyjnych naukowych po- 
miarach kotła. 


HI. 


Dla przykładu podamy obliczenie straty komi- 
nowej jednego okresu spalania na podstawie da- 
nych, otrzymanych z cytowanej na wstępie pracy 
badawczej nad spalaniem węgla na ruszcie ręcznie 
zasilanym, wykonanej w Laboratorjum Maszyno- 
wem Politechniki Lwowskiej. 


TOM I — Nr. 10 


5 minutowych. W czasie jednego okresu spalania 
pobrano 6 próbek spalin w odstępach 50 sekund, 
mierząc równocześnie chwilową prędkość powie- 
trza i temperaturę wylotową spalin. Ponieważ 
prędkość dostarczania powietrza była stała, 
w obliczeniach spalania odnosimy wyniki do 1 nm’ 
powietrzajsek. 

W 50 sekund po narzuceniu otrzymano następu- 
jący skład spalin: k, = 9,93%, k, = 0,15%, o = 
9,89%, n = 80,03%. Temperatura wylotowa spalin 
wynosiła 214°C, temperatura otoczenia 20°C. Przy 
pomocy wzoru (6) możemy obliczyć skład sub- 
stancji palnej, wchodzącej w reakcję w danej 


chwili: 
H 1 A 
e T EA (6), 
gdzie A = ral n— 2o — 2k, — ko 
Po podstawieniu wartości otrzymamy A = 2,79%, 
=l 0o56% 
C= EB 7 690 
B = 00462. 
a B =. (o 
Stąd H = EB e 
Znając wartość B, możemy ze wzoru (7) obliczyć 
chwilową wartość opałową W = ——- (8080 + 


1--B 
--B. 28175) = 8940 Kal/kg części palnych. Wreszcie 
chwilową prędkość spalania obliczamy wzorem (8) 


=P. 12 (kı +k,)-8080+2 A-28775_ =P.475 Kal/sek 


100 
22,4 - 79 


Wielkości te pozwolą nam na obliczenie chwilowej 
straty kominowej 


n 


22,4 C 22,4 9H | 
Si= (12 (Ek) St 18 106 Cpo) X 
bb poop 224-C-ka 3050 ay 


W 


12 (ktk) W 


W naszym wypadku cpss wynosi (według Neuma- 
na) 0,342 Kal/nm*, zaś cpi.o = 0,373 Kal/nm* 
Stąd S= 9,63%. 

W podobny sposób obliczono wartości podane 
w tabeli IV. 


TABELA IV. 


Skład spalin Skład paliwa Wart. op. |Prędk. spal. Temp. Strata kom. 
wW u wylotowa s 
Czas sek CO: co O; N: B c H Kal Kal łą k 
% % % 8 | = % % Tg „sek KU % 
50” 9,93 0,15 | 9,89 80,03 | 0,0462 95,6 4,4 8940 475 194 9,60 
1 40” 14,30 1.52 3,24 80,94 | 0,0681 93.5 6,5 9400 770 197 12,64 
2 30” 14,06 0:73 | 4,36 80,85 0,0613 94,1 5,9 9260 736 198 12,02 
3 20” 11,70 0.28 7,62 | 80,40 0.0536 94,9 5,1 9120 561 200 12,87 
4 10” 9,48 | 0,33 | 10,04 80.15 0,0556 94,7 5,3 9190 411 199 15,63 
5 00” 6,72 022 | 12,84 80,22 0,0802 | 92.6 1,4 9620 357 197 19.13 


W czasie tych badań spalano węgiel dąbrowski 
sortymentu miał z groszkiem, o zawartości w czę- 
ściach palnych 94,23% C i 5,77% H oraz wartości 
opałowej części palnych 9224 Kal/kg. Badania wy- 
konano na ruszcie Gefia, zaopatrzonym w pod- 
wiew i wbudowanym do kotła lokomobilowego. 
Obciążenie powierzchni rusztu wynosiło 45 kg/m*h, 
przyczem narzucano 3 kg węgla w odstępach 


Średnią stratę kominową obliczono według wzo- 
ZS. 
ru (2), zastępując całkę przez sumę Sw = , 
przy założeniu równych odstępów czasu między 
pobieraniem próbek spalin. Sz = 13,22%. 
Pozatem dla orjentacji obliczono stratę komino- 
wą sposobem powszechnie stosowanym dotychczas, 
biorąc do obliczeń średnią z poszczególnych wy- 
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ników analizy spalin oraz średni skład paliwa 
i średnią wartość opałową. 

Otrzymano wynik Ser == 14,40, zatem 
o 1,18% w odniesieniu do energji paliwa więcej 
od rzeczywistej. Błąd ten w odniesieniu do straty 
kominowej wynosi 8,9%. Nawet przy stosunkowo 
małych wahaniach w składzie paliwa, występują- 
cych w naszym wypadku z powodu częstego na- 
rzucania, błąd ten jest dość znaczny. Przy paliwie 
szybko $azującem lub dłuższych okresach spala- 
nia, błąd może być większy. 

Znacznie większe korzyści, niż przy oznaczaniu 
straty kominowej, daje powyższa metoda w bada- 
niach zachowania się węgla w ruchu i przebiegu 
spalania. W naszem zestawieniu udział wodoru, 
a tem samem i części lotnych w spalaniu, rośnie 
w pierwszej minucie, osiągając maximum wzglę- 
dne w drugiej analizie, poczem maleje w trzeciej 
i czwartej analizie, by osiągnąć bezwzględne ma- 
ximum w 5 minucie. Prędkość spalania natomiast 
osiąga maximum w drugim pomiarze, poczem stale 
maleje do końca okresu. To dziwne zachowanie się 
udziału wodoru w paliwie może być wywołane 
różnem zachowaniem się ziarn węgla o rozmaitych 
wymiarach W krótkim okresie czasu po narzuce- 
niu spala się miał, słabo tylko koksując (H tylko 
o 0,73% większe od przeciętnego), osiągając ma- 
ksymalną prędkość spalania, następnie ulegają 
spaleniu grubsze ziarna, w których wybitnie wy- 
stępuje odgazowanie (H = 7,4%), poczem z po- 
czątkiem już następnego okresu spala się pozo- 
stały koks (H = 4,42%). Ponieważ drobnych 
ziarn jest znacznie więcej niż grubych, zatem 
i prędkość spalania w okresie początkowym musi 
być większa 

Jak z powyższego widać, można, znając zależ- 
ność składu spalin od czasu, dokładnie określić 
przebiegi w palenisku i scharakteryzować zacho- 
wanie się paliwa w ruchu. 


IV. 


Stratę kominową zwiększa strumień zimnego po- 
wietrza, wpadający przez otwarte drzwiczki pale- 
niska w czasie narzucania paliwa. Ilość jego zale- 
ży od wielkości i kształtu otworu wlotowego, wiel- 
kości ciągu kominowego i oporu kanałów spalino- 
wych kotła, O ile niema poddmuchu i w ten sposób 
sztucznie utrzymywanego zwiększonego ciśnienia 
pod rusztem, można przyjąć, że w czasie otwarcia 
drzwiczek ustaje zupełnie wszelki przepływ po- 
wietrza przez ruszt. Załóżmy dalej, że wpadające 
przez drzwiczki powietrze nie bierze udziału 
w spalaniu (np. lotnych węglowodorów). Ostudza 
ono tylko kanały spalinowe, a nagrzewając się, 
daje naturalnie pewną stratę kominową. Przy pró- 
bach istotnie stwierdzono spadek CO, do zera. Po- 
nieważ przy dzisiejszym stanie techniki mierniczej 
nie można ilości tego powietrza zmierzyć, postara- 
my się ją określić teoretycznie, Ilość powietrza 
przepływającego w tym czasie obliczymy, przyj- 
mując dla uproszczenia równy ciąg różnicowy pa- 
lenisko-dymnica w czasie spalania oraz narzucania 

Podczas rozważań nad przebiegiem zjawiska 
przepływu gazów przez kanały kotła i związanego 
z niem oporu aerodynamicznego, spotykamy się 
z wielkościami bądź znanemi, bądź możliwemi do 
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zmierzenia. Wyjątek stanowi tu spółczynnik oporu 
t, stały i charakterystyczny dla danego kotła, 
występujący tak w czasie przepływu gazów spali- 
nowych, jak i powietrza. Znając spadek ciśnienia 
spalin w kanałach kotła, możemy zapomocą roz- 
ważań nad przepływem oznaczyć wielkość tego 
spółczynnika. Opierając się wreszcie na powyżej 
przytoczonem założeniu równego ciągu różnicowe- 
go w czasie przepływu spalin oraz powietrza i za- 
stosowaniu obliczonego spółczynnika, obliczymy 
żądaną prędkość powietrza 


Analogicznie postąpiono przed kilku laty, przy 
cechowaniu dużych zwężek przekroju. Jedynym 
wówczas sposobem doświadczalnego określenia 
prędkości było mierzenie objętości gazu, przepły- 
wającego przez badaną zwężkę, zbiornikiem (gazo- 
mierzem) przy stałem ciśnieniu i temperaturze. Do 
cechowania dużych zwężek musiano stosować wiel- 
kie zbiorniki (np. 10 000 m*), gdzie już bardzo tru- 
dno było zachować stałą i jednakową temperaturę 
w całej mierzonej objętości Wtedy to na wniosek 
prof. Jakoba z niemieckiego P. T. R. zwrócono 
uwagę na cenną własność fizykalną spółczynnika 
oporu hydrodynamicznego t, a mianowicie jego 
niezależność od natury przepływającego czynnika, 
Spółczynnik ten dla danego rurociągu można było 
wyznaczyć w sposób dokładny i wygodny, mierząc 
ilość przepływającej wody, a następnie, uwzglę- 
dniając zmianę liczby Reynoldsa ze zmianą czyn- 
nika (woda-powietrze), można było obliczyć pręd- 
kość przepływającego gazu, mierząc spadek ciśnie- 
nia, występujący w rurociągu, co znowu pozwoliło 
na określenie spółczynnika cechowanej zwężki 
(Jakob Erk „Der Druckabfall in glatten Rohren 
und das Durchflussziffer von Normaldiisen. Z d 
V. d. I. 1924, str. 581). 


Z możliwych wielu przyjęć wybieramy tu dla 
prostoty wzór Blasiusa. 


Opór Ap przepływu gazów przez kanały kotłowe 
obliczamy z równania: 


l.y.w? 


A p = = ie ì=ģ%, Rh 
p d.2g ' gdzie GR 


gdzie 

Ap — kg/m? — spadek ciśnienia 
l —m — długość kanału 
y — kg/m? — ciężar właściwy spalin 
w—m/sek — prędkość spalin 
d— m — średnica kanału 
g —m/sek?— przyśpieszenie ziemskie 
Ć —spółczynnik oporu (bez wymiaru) 


R— liczba Reynoldsa, R = mano (bez wymiaru) 
n — kg sek/m? — lepkość dynamiczna. 


Ponieważ tak (1), jak i (w), są funkcją tempera- 
tury i zmieniają się wzdłuż drogi spalin, przeto 
wzór (10) należy podać w formie różniczkowej; po 
wstawieniu wartości za A i R przybierze on postać: 


Ap dl . . . (10) 


I 
zx] =" 
2jóg) Vru 


Jem 


Wielkości zmienne y i w można wyrazić jako 
funkcję temperatury 


= j w=w T 
ET IT 
Tu oznacza. 4, — kg/m? — ciężar właściwy spalin 
przy 0?C 
w,—m — prędkość, jakaby wystą- 


piła przy przepływie tej samej masy gazów przy 
temperaturze T= 273° Kelvina. Uwzględniając 
powyższe, otrzymamy wzór (10) w postaci 


l 
RZEK AE | 
zn VE f Ta 


o 

Potrzebną do całkowania zależność T = f (l) mo- 
żemy znaleźć z rozważań nad przechodzeniem 
ciepła do ścian kotła. Spaliny przechodzące okrąg- 
łym kanałem o średnicy d, co ma miejsce w ko- 
tłach lokomobilowych i płomienicowych, tracą na 
długości dl pewną ilość ciepła dQ, którą oddają 
ściankom kotła, o temperaturze wody w kotle 71. 
Ta utrata ciepła powoduje obniżenie temperatury 


spalin o (—dT). 
Stąd: dQ = rd.dl(T—T,). a= Ë wre, dT. 


Ciepło właściwe odnosimy nie, jak w poprzed- 
nich rozważaniach, do më, lecz do 1 kg Przez « 
oznaczamy spółczynnik przenikania ciepła. Iloczyn 
(r w) możemy zastąpić przez (w, . Yo) przy T =273'K, 
gdyż nie zależy on od temperatury. Zatem: 

—_ W-Kd Cp 
dl i ITT) dT . . (12) 

Zależność ciepła właściwego cp od temperatury 
jest funkcją linjową i da się wyrazić równaniem: 
Cp =a--bT. 

Spółczynniki a i b, określające ciepło właści- 
we mieszaniny w Kallkg?K, możemy obliczyć na 
podstawie badań Neumana ze składu spalin”). 

Dla azotu: a = 0,241 Kal/'Kkg 
b = 0,000 032 Kal/K*kg 

„ tlenu: a = 0,211 Kal/'Kkg 
= 0,000 028 Kal/'K?*kg 


(11) 


àp 


zd? 
R 


u CO. a=0,174 Kal/'Kkg 
b = 0,000 131 Kal/'K*kg. 
Oczywiście musimy brać tu skład wagowy 
mieszaniny. 
1 
Asp = (an; - N + ao . O +acoa. K; +.'. 100 
1 


bsp = (bna . N -+ bog . O + bcos . K; +. J00: 


Wielkość « można określić wzorem Nusselta*) 


W ZESESW 3 / T 
a = 0,039 55,cp; ZAL. Fo 


gdzie wartości Cp: i: Tı odnoszą się do tempe- 
ratury ściany, w, Y, i T do średniej temperatury 
w kanale. Wartość 1 podaje nam wzór Suther- 
landa‘) 


°) Neuman. Stahl und Eisen. 1918. Spółczynniki a ib 
przeliczone są na kg i temperaturę bezwzględną. 

+) Nusselt. Technische Mechanik und Thermodynamik. 
1930, str. 277. Witkiewicz. Czasopismo techniczne. 
1934, str, 265. 
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T 
Ta” 


TEA 
IErST 
ch 
PE 


gdzie r, — lepkość danego gazu przy T,= 273'K. 


1 = "19 


Według Rankine'a C= a gdzie T jest tem- 


peraturą krytyczną  Spółczynnik lepkości % jest 
zależny bardzo silnie od temperatury T oraz włas- 
ności badanego gazu, wobec czego będzie miał 
zupełnie inne wartości w czasie przepływu spalin, 
niż przy przepływie powietrza. Własności te wy- 
rażnne są przez stałe %, i C. Dla azotu 
no = 1,68.1075kgsek/m?, C = 106°K, dla bezwodni- 
ka węglowego 1, = 1,40.10-5, C = 254'K. Tabela IV 
podaje dla azotu i bezwodnika węgłowego wartości 
n zależne od temperatury. 

TABELA W. 

"1.10% kgsek m? 


Temperatura °C. . 0, 200! 400] 6001 800 1000! 1200 
=: propo 1,680. 2.505! 3,167| 3,737, 4,192 4,658! 5,061 
1,400| 2.263; 3,089 3,763) 4,325 4,870 5,860 

Są one sobie równe przy temperaturze około 
600” C. Przy temperaturach niższych % azotu jest 
większe, przy wyższych przeważa ⁄) bezwodnika 
węglowego. Ponieważ spaliny nie zawierają zwy- 
kle więcej niż 10°% C9, reszta zaś gazów dwu- 
atomowych zbliża się w swem zachowaniu do azotu, 
przeto 7 mieszaniny mało będzie się różnić od 7 
azotu, np. przy 0” C jest ono 03% mniejsze, zaś 
przy 1200 °C jest ono większe o 1,6% od 7 samego 
azotu W naszych rozważaniach q występuje pod 
czwartym pierwiastkiem, zatem wpływ 3% różnicy 
q na wynik obliczeń wynosiłby tylko 0,75%. Przy 
temperaturach wyższych wpływ ten znacznie ma- 
leje, tak że bez większego błędu zamiast ņ mie- 
szaniny wstawimy 7 azotu. Natomiast wielkość 
ciepła właściwego wybitnie zależy od składu spa- 
lin, skutkiem czego musimy zależność tę uwzględ- 
nić przy obliczeniach. 

Po wstawieniu w równanie (12) wartości za « 
i cp otrzymamy równanie różniczkowe, określające 
zależność I =F(T): 

d= (Wo: Yo) d" T i> : _(a-0 TI . 

4gh.B.q ca  Th(T—T)) 

6 = 0,03955. 
W połączeniu z równaniem (11) dostaniemy wy- 


rażenie Ap: i 
y- "©. (T,+ 0) X 
11 


TĘ 
T*isfa + bT) 
xf kae ay 


dT; 


E-W- Yo- Ti 
Ap = — (A a 
> 8-g-B-Cp- To ™ 


dT «a» (13) 


Wielkości niezmieniające się, mianowicie o, Tos 
C, g, B, możemy ująć wspólną stałą: 


uf 
B= [no (To +O] kg": sek: m: SK—"h 


8.5.B.Ty'* 
Przy założeniu: o = 1,680.10 kg sek/m* 
o= 273 R 
= 106 K 
g = 9,81 m/sek? 
D = 2,189.10-5. 
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Wyrażenie pod całką można rozbić na dwie czę- 
ści, wówczas 


S-Wo -Yo T1’ 


1 
Cpa- * 


TĘ 
ga 
dTi =- (3 
+o f T OTT) | = 
Tp 


W równaniu tem wszystkie wielkości, z wyjąt- 
kiem ć, są znane, lub można prostemi metodami 
je pomierzyć, możemy zatem obliczyć spółczynnik 
oporu ć, który dla danego kotła będzie wielkością 
stałą, niezmienną. Pozwoli on na obliczenie pręd. 
kości powietrza, przepływającego w czasie otwar- 
cia drzwiczek paleniska ZR 
Ponieważ całki zawarte w naszem równaniu nie 
dadzą się ścisłemi metodami rozwiązać, podamy 
wyniki obliczeń, wykonanych wzorem Simpsona. 


T 
T 8% 
ię dT 
odcina e TO OT 


i=n—1 


Tę 

F(T) ttl Tp— Tr T 
fina SE + aj ji 
T; 1= 


254 


ma 2 =. aie 
Nazywiae TOTT 


zaś = Fa Y, 
Í CFO- 
otrzymamy wzór (13a) w postaci: 
Tk TĘ 


24 ii ! 
Ap = DOWIE (gp ha 
A 


1 
Cpr- * 


300 1000 
Rys. 1. 


4500 h 


Wartość całek określonych nie zależy od doboru 
stałych całkowania, zatem punkt początkowy cał- 
kowania wzorem Simpsona możemy przyjąć do- 
wolnie, gdyż różnica 9 dla wartości T, i Tą nie 
zmieni się przy zmianie tegoż punktu początko- 
wego. Wykresy p=ł(7T) i 4=f(T) otrzymano, 
całkując od temperatury początkowej 1700K. 
Rys. 1 podaje wartości 9, zaś rys. 2— wartości p 
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dla przepływu spalin. W czasie przepływu po- 
wietrza oczywiście spółczynniki a i b nie będą się 
zmieniać,przeto funkcje 9; i $, dla powietrza ujęto 
w jedną całość według wzoru X, = (a g, + b.4,) 
której wartości podaje rys. 3. 


500 1000 


Rys. 2. 


Powyższe rozumowanie jest ważne, gdy spaliny 
przepływają kanałami poziomemi, o niezmiennych 
przekrojach, kształtu w przybliżeniu kołowego. 
W kanałach pionowych występuje zjawisko wy- 
poru, powodując przy wznoszeniu się do góry po- 
zorne zwiększanie ciśnienia spalin w odniesieniu 
do otaczającego powietrza. Wypór ten jest tem 


7 R 
Powietrze: 


Rys. 3, 


większy, im wyższa jest temperatura. Zatem w kot- 
le posiadającym kilka kanałów pionowych, w któ- 
rych spaliny naprzemian wznoszą się i opadają, 
wypadkowy wypór może być różny od zera, a na- 
wet przewyższać spadek ciśnienia, występujący 
wskutek aerodynamicznego oporu kanałów dymo- 
wych. W kotłach małych, budowanych jako pło- 
mienicowe i płomieniówkowe, gdzie stosujemy 
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przeważnie ręczne narzucanie okresowe, kierunek 
ruchu spalin jest poziomy, pozwalający wtedy na 
proste obliczenie spółczynnika oporu. 

Znając spółczynnik oporu 3, wchodzący w skład 
równania (13 b), następnie spadek ciśnienia Ap, 
temperaturę ściany T}, temperaturę początkową 75, 
i końcową Tz, możemy obliczyć prędkość powie- 
trza w czasie otwarcia drzwiczek paleniska, zre- 
dukowaną na Ty. Wzór (13 b) zachowa swoją po- 
stać, tylko, ponieważ temperatura powietrza jest 
niższa od temperatury Ściany, i zmiana tempera- 
tury z długością jest dodatnia (dT), różnica 
(T—T;) i dT zmienią znaki; znak jednak całego 
równania pozostanie niezmieniony. Rys. 3 podaje 
wartości X, dla powietrza, liczone od 273°K. Szyb- 
kość powietrza, zredukowaną na To obliczamy 
z przekształconego wzoru (13 b): 

„amm m/sek. 
Wo pow = k 
Dene TiL 
Tp 
Strata Kal/sek, występująca wskutek zbędnego 
ogrzewania powietrza, 
S, = Wo pow F.C pór” Y- (Tp — Th). gdzie 

Sp —Kal/sek — strata wskutek chłodzenia 

kotła powietrzem, 


— szybkość powietrza, zreduko- 
wana na 0” Ci 760 mm Hg, 


Wqypow — m/sek 


F —m? — przekrój kanałów spalino- 
wych, 

Cpsr — Kal/kg K— średnie ciepło właściwe po- 
wietrza od T, do Tx, 

Yo  — kg/m»  —ciężar właściwy powietrza 
przy 0° Ci 760 mm Hg, 

Tp —K — temperatura początkowa, 

Tę --%K — temperatura końcowa. 


Przyjmując w przybliżeniu, że cp; spalin = ~ cp,” 
powietrza oraz że y spalin = ~ Yọ powietrza, mo- 
żemy znacznie uprościć tok obliczeń, przyczem błąd 
w odniesieniu do cp, nie przekroczy 3%, zaś 6% 
w odniesieniu do y. Ponieważ tak y, jak ií cp, wy- 
stępują pod pierwiastkiem, wpływ ich błędu na 
(Wy pow) będzie w przybliżeniu 2 razy mniejszy, za- 
tem nie przekroczy 3%, co dla praktyki zupełnie 
wystarcza. Wszystkie wielkości, wchodzące w skład 
wzoru (13b), z wyjątkiem 9, v, X, są przy powyż- 
szem założeniu równe, tak dla spalin, jak i dla 
powietrza, przeto wzór na obliczenie prędkości 
powietrza sprowadza się do postaci: 


Wo pow __ y a. --b-9 * 
Wo sp ką 
Stąd Wy pow = Wy sp yan m/sek. 
“1 


Na przykładzie liczbowym podamy tok szcze- 
gółowych obliczeń, opierając się na datach otrzy- 
manych przy wyżej wymienionych pomiarach. 

F 0,1332 m? T, =13539K=10809C 
1,08 m/sek Th 


Wo sp = = 4710°K = 197C 

1 = 6,72% Ti = 433°K= 160:C 
o = 12,84% Ip pow — 293 °K = 20 °C 
n +k = 80,44% Tkpow = 423°K = 150°C 
Ap = 3,10 kg/m? 
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Z wykresu ę =f(T) otrzymujemy: 
dla 13930K 9=109'K ~ 
" 470 p PE 695 " 


TĘ 


w = 695 — 109 = 586 °K” ' 


Tp 


Podobnie z wykresu $ = f (T) otrzymujemy: 
dla 1353. K ẹ= 157000 
„  4709K = 635000 


TĘ 


W = 635 000 — 157000 = 478 000 °K“ * 


a = 0,233 Kal/'K kg; b = 0,000 039 Kal/'K* kg 
44=0,233.586+0,000 038.478000=153,8.Kal/°K*" kg 
z wykresu /pov = (T) ctrzymujemy: 


dla 293°K 27 kal K™ 
n 423 K 605,0 a 
Th pow 
pow = 62,3 Kal"'K “kg 
Tp pow 
153,8 _ 
Wo pow = 1,08 632 =1,70 m/sek, 


Średnie ciepło właściwe powietrza c, = 0,239 +- 


ł 
-- 0,000 031 2934123 = 0,250 Kal/kg'KĶ, 


ciężar właściwy Y, = 1,285 kg/m, 
strata Sp = 1,70.0,1332.0,250.1,285.(423 — 293) = 
=953 Kal/sek: «« eunan (14) 


Czas otwarcia drzwiczek podczas jednego okresu 
wynosił 30 sek, przeto strata 


Sp =9,53.30 = 286 Kal/okres. 


W czasie jednego okresu zużyto paliwa o war- 
tości 24200 Kal/jokres, zatem strata 


' 286 Rze: 0’ 

p = 54200 ` 100 = 1,18°%. 
Powyższego obliczenia nie można — jakby to się 
zdawało w pierwszej chwili — uprościć do obli- 


czenia spółczynnika oporu 6 w równaniu (10), gdyż 
1 zmienia się z temperaturą bardzo znacznie. 


Pozostaje jeszcze dyskusja dopuszczalnego błędu 
pomiaru. Ponieważ strata ta wynosi około 1% 
energji dostarczonej, przeto można dopuścić błąd 


A EE kC 
ZW = 5% w odniesieniu do prędkości wy: 


Wo 
Wy = yC.X(T) Awo =! 
dwę _ 1 CXT) 
dT 2 VCXQ) 
s Wo Ą „_2.X(T) ! 
E mmp 
dT 


Największa dokładność musi być wymagana przy 
pomiarze temperatury Tę, gdyż tam linje X = F (T) 
mają największe nachylenie, W naszym wypadku 
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4 dla Tę = 4239K posiada wartość / = 62,3 


Tp 

Kal'kg?K ", zaś /' = 2,85. 
ar 2:623 f i 0 
AT = 2,85 0,05 = ~ 2,29K. 

Taką dokładność można bez trudności otrzymać, 
stosując termometr przepływowy, chroniony przed 
promieniowaniem. R 

Powyżej przytoczona metoda pozwala, na pod- 
stawie starannie przeprowadzonej analizy spalin, 
i innych pomiarów stosowanych przy badaniu bi- 
lansu cieplnego kotła, określić nietylko rzeczywistą 
stratę kominową i jej przebieg w czasie spalania, 
Ç 
sam przebieg spalania. Analizując następnie prze- 
bieg szybkości spalania, względnie gazowania, mo- 
żemy w prosty sposób scharakteryzować ruchowe 
właściwości paliwa i określić najodpowiedniejsze 
warunki spalania. Wymaganą dawniej ogromną 
ilość uciążliwych pomiarów, potrzebną do ozna- 
czania najodpowiedniejszych warunków spalania, 
można zredukować, stosując powyższą metodę do 
kilku pomiarów, przyczem czas poszczególnych 
pomiarów można znacznie ograniczyć. Wobec tego 
zagadnienie badania węgla, wymienione na wstę- 
pie, staje się obecnie bliższe realizacji. Na koniec, 
opierając się na teoretycznych rozważaniach nad 
zjawiskiem oporu aerodynamicznego kotła, podano 
sposób określenia straty wskutek otwierania drzwi- 
czek paleniska, co umożliwia znowu określenie 
najkorzystniejszej długości okresu spalania. 


ale też poznać przez obliczenie chwilowego 


Tanie paliwo jako droga do motoryzacji ” 
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Nouvelle méthode pour l'essai de la combustion 
et pour la détermination de la perte a la cheminée 
aux foyers alimóntćs périodiquement. 

Résumé: 

La méthode proposée, due à M. le Frofesseur R. Witkie- 
wicz, a pour but de faciliter les essais des combustibles, 
exécutés pour déterminer leur utilité pour une chaudière 
donnée et pour fixer les conditions les plus appropriées 
de leur combustion. L auteur montre combien de facteurs 
influencent les résultats des essais normaux et comment ces 
essais doivent durer longtemps, étant donné que chaque 
épreuve dure au moins 6 heures et qu'il y a un très grand 
nombre de sortes de charbon à essayer. La nouvelle me- 
thode rend possible un grand raccourcissement de la durée 
de ces essais, tout en conservant leur exactitude. Son 
principe ẹst le suivant: au lieu de déterminer la quantité 
de chaleur produite sur la grille au moyen du pesage du 
charbon, on la détermine par la mesure de la quamtité 
d'air passant par la grille et de la quantité de charbon 
passant, sous forme de CO: ou d'autres combinaisons avec 
l'oxygène, dans les gaz de la combustion. 

Après avoir indiqué le but de la méthode proposée et 
les formules sur lesquelles elle est basée, l'auteur passe 
à l'analyse de l'influence de divers facteurs sur l'exacti- 
tude de la mesure. 

La dite méthode permet, — s'appuyant sur l'analyse des 
produits de la combustion et sur d'autres mesures qu'on 
fait pour établir le bilan thermique de la chaudière, — 
de déterminer mon seulement la perte à la cheminée et 
les variations qu'elle subit au cours de la combustion, 
mais aussi de faire connaître le processus même de la 
combustion, au moyen du calcul de la valeur momentanée 
du rapport H: C, 


Analysant la vitesse de la combustion on peut caracté- 
riser, d'une manière bien simple les qualités pratiques du 
charbon et déterminer les conditions les plus favorables 
'de sa combustion. Au lieu du tres grand nombre d'essais 
que l'on devait exécuter jusquici pour fixer ces condi- 


tions, on peut se borner — au moyen de la méthode dé- 
orite — à un nombre bien réduit d'essais, faits — de 
p'us — pendant un temps beaucoup plus bref. 


Inż. K. Grosglik-Groniowski, SIMP 


Analiza kosztów utrzymania samochodu: koszty stałe, amortyzacja, naprawy, ogumienie, paliwo. — Sposoby 
zmniejszenia wydatków na paliwo przez zmniejszenie oporów ruchu oraz przez stosowanie taniego pali- 
wa. — Samochód generatorowy i najodpowiedniejsze dlań paliwo. — Błędy konstrukcyjne w dotychczas 
stosowanych typach samochodów  generatorowych. — Prace nad zastosowaniem węgla i koksu. — Ko- 
nieczność popierania stosowania w Polsce samochodów generatorowych. 


całokształcie kosztów utrzymania poja- 

zdu mechanicznego odgrywa rolę szereg 

pozycyj, które muszą być traktowane 
jako równorzędne. Wysokość każdej z nich by- 
wa różna w różnych krajach i w odniesieniu do 
różnych rodzajów pojazdu oraz zmienna w czasie, 
stąd procentowy podział całości kosztów wypada 
najrozmaiciej. Dla przyszłości motoryzacji ma 
wielką wagę zagadnienie, które pozycje ulegają 
stopniowemu zmniejszaniu przez ewolucyjny roz- 
wój techniki, a które — przeciwnie — mają ten- 
dencję do wzrostu, a więc wymagają śmiałego po- 
sunięcia, aby tę tendencję złamać. 

Zwykle dzielimy całość kosztów na 5 pozycyj: 
koszta stałe, amortyzację, naprawy, ogumienie 
i paliwo. 

1) Koszta stałe obejmują garażowanie sa- 
mochodu, ubezpieczenie i ew. utrzymanie kie- 
rowcy. Rozpatrzmy te pozycje. 

a) Wydatek konsumenta na garaż zależny 
jest od kosztu budowy garażu, Rozwój komunikacji 


*) Referat zgłoszony na IX Zjazd Inż. Mech. Polskich. 
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samochodowej powoduje rozrost powierzchni 
miast, szybszy aniżeli wzrost ludności, pociągając 
za sobą zmniejszenie renty gruntowej w miastach. 
Ułatwia to rozpowszechnienie budowy garaży, to 
też powoduje zniżkę ceny dla konsumenta nietylko 
przez zmniejszenie kosztów własnych wynajmują: 
cego, ale i przez utrudnienie spekulacji wobec du- 
żej podaży, 

b) Koszt ubezpieczenia powinien spa- 
dać w miarę wzrostu liczby samochodów, a więc 
wyeliminowania przypadkowości i powstania moż- 
ności opierania kalkulacji stawek na teorji praw- 
dopodobieństwa. Poza tem oswajanie się ludności 
z samochodem w miarę jego rozpowszechnienia i 
wzrastający nacisk na przestrzeganie przepisów 
policyjnych powinny pociągnąć za sobą stosunko- 
we zmniejszanie się liczby wypadków i w konse- 
kwencji obniżkę stawek. 

c) Utrzymanie kierowcy również mu- 
si mieć tendencję zniżkową, gdyż samochody sta- 
ją się coraz prostsze w obsłudze i pewniejsze 


w eksploatacji, co zdejmuje z kierowcy znaczną 
część kłopotu, 
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Jednak największy wpływ na zmniejszenie 
kosztów stałych ma nowoczesna tendencja do 
uzyskiwania dużych szybkości podróżnych. Im 
większa jest szybkość, tem więcej korzyści przy- 
nosi używanie samochodu, a więc tem intensy- 
wniej jest on eksploatowany. Przez to część wy- 
datków stałych, przypadająca na 1 km drogi, ule- 
ga dalszemu zmniejszeniu. 

Przyjmując przykładowo, że samochód prze- 
bywał 1200 km na miesiąc, a obecnie 1500, 
i uwzględniając spadek poszczególnych części skła- 
dowych wydatku stałego w ciągu lat 10-ciu, otrzy- 
mamy spadek kosztu 1 km drogi samochodu z 12,5 
groszy na 7,5 grosza bez kosztu kierowcy, zaś w ra- 
zie polepszenia stanu szos koszt 1 km jazdy spa- 
dać będzie w dalszym ciągu. 

2) Amortyzacja samochodu była 
obliczana na podstawie statystyki: dodając do 
produkcji ostatniego roku kolejno produkcje lat 
poprzednich, dochodzimy do ilości samochodów, 
równej ilości samochodów kursujących w danej 
chwili. Samochody mieszczące się w ramach tych 
roczników są to samochody czynne obecnie, zaś 
samochody wytworzone dawniej — są już wycofa- 
ne z użycia. Oczywiście istnieją indywidualne od- 
chylenia: są samochody starsze i są młodsze od 
wieku przeciętnego. 

Tą drogą powstała norma amortyzacji: 7 lat dla 
samochodu osobowego, 11 lat dla ciężarowego, 
8 lat przeciętnie dla wszystkich samochodów. 

Obecnie postawy tego obliczenia są zachwiane: 
w okresie 1923-26 roku wyprodukowano ok. 20 
miljonów samochodów, w okresie 1931-34 r. 
(a więc w 8 lat później) — ok. 10 miljonów, czyli 
ilość samochodów na świecie powinna była 
zmniejszyć się o 10 miljonów — w rzeczywistości 
zaś spadek był znacznie mniejszy. Samochód żyje 
więc dziś o rok dłużej, zaś samochód dziś wyra- 
biany będzie miał żywot jeszcze dłuższy. Uwzglę- 
dniając intensywniejszą eksploatację, otrzymujemy 
przedłużenie ilości przebytych kilometrów o 35 — 
40% dla samochodów dziś eksploatowanych, a dla 
wypuszczanych na rynek — jeszcze więcej. 

Biorąc pod uwagę spadek cen na międzynaro- 
dowym rynku samochodowym, niezależnie od pod- 
wyższenia jakości, otrzymamy zmniejszenie kosz- 
tów amortyzacji do połowy poprzedniej wysokości. 

Dla wyżej przyjętego przykładu obciążenie 1 ki- 
lometra kosztami amortyzacji spadnie z 10 na 5 
groszy. 

3) Koszt napraw uległ bardzo silnemu 
zmniejszeniu dzięki rozwojowi stacyj obsługi, jak 
również dzięki rozwojowi czynności naprawczych 
w kierunku ich znormalizowania i zmechanizo- 
wania, 

Zamiast dawnego dowolnego rozwiercania otwo- 
rów i indywidualnego pasowania do nich wałków 
— stosuje się obecnie wałki, tłoki i t. p. o wymia- 
rach z ustalonemi nadwyżkami, co pozwala roz- 
wiercać na zgóry ustalone średnice i dobierać 
części zamienne ze składu do każdej, nawet bar- 
dzo zużytej maszyny. Upowszechnienie rozwiązań 
konstrukcyjnych, ułatwiających wymianę części 
(odejmowane głowice cylindrów), oraz urządzeń 
do naprawy części, bez wymontowania ich z sa- 
mochodu (szlifierki przenośne do cylindrów) — 
obniża znacznie koszt poszczególnych zabiegów. 


TOM I — Nr. 10 


Ostafnie wreszcie udoskonalenia — wstawianie 
nowych gładzi do zużytych cylindrów i nowych 
gniazd zaworowych w miejsce zniszczonych — 
czynią blok cylindrowy nieomal niezniszczalnym 
i rokują nadzieję, że stopniowo i inne części doj- 
dą do tej samej doskonałości (np. tłok, dotychczas 
uznany za niezdatny, gdy wymaga wymiany, 
obecnie może być ponownie obtoczony i zastoso- 
wany powtórnie jako tłok 0 mniejszej średnicy, 
gdy po wstawieniu tulei do cylindra będzie on od- 
powiadał nowemu otworowi). 

Ogólnie biorąc — naprawa samochodu kalkuluje 
się tak długo, póki łączne wydatki na wszystkie 
naprawy nie dojdą do kwoty równej początkowej 
cenie samochodu. Przy potanieniu poszczególnych 
napraw — można ich wykonać więcej. Tem się 
częściowo objaśnia dłuższy czas pracy samocho- 
du. Obciążenie każdego kilometra drogi koniecz- 
nością odpisywania pewnej kwoty na przyszłe na- 
prawy równa się obciążeniu z tytułu amortyzacji. 
Wynosi więc ono średnio 5 groszy za kilometr, 
wobec dawniejszych 10 i przyszłych — może 4, 
może jeszcze mniej, 

4) Koszt gum samochodowych musiał być 
dawniej kalkulowany na podstawie średniej trwa- 
łości opony — 5 tys. km i dętki — 4 tys. km. 

Dziś trwałość wzrosła conajmniej czterokrotnie, 
a przy stosowaniu opon wzmocnionych — nawet 
10-krotnie. Pomimo to cena pneumatyków, liczo- 
na na samochód danej wagi, pozostała bez zmia- 
ny, pomimo stosowania znacznie większych prze- 
krojów. Jest to skutkiem obniżenia ceny kauczu- 
ku i ulepszenia metod fabrykacji. Obciążenie 
1 km drogi zmniejszyło się z 10 na 2,5 grosza i ma 
dalszą tendencję zniżkową. 

5) W przeciwstawieniu do tego — koszt pa- 
liwa wykazuje raczej tendencję zwyżkową. 
Stosowanie coraz większych szybkości powoduje 
zaopatrywanie samochodów w silniki o coraz 
większej mocy. Pociąga to za sobą, w zakresie 
dużych szybkości, rozchód mocy w coraz więk- 
szym stopniu na pokonywanie oporów powietrza, 
a w coraz mniejszym stopniu na opory drogowe. 
Np. o ile samochód z silnikiem 20-konnym prze- 
bywał pewną przestrzeń w godzinę, to rozchód 
mocy wynosił; 10 KM na opory drogowe, a 10 KM 
na opory powietrza. Gdy będzie on miał silnik 
o większej mocy i zużyje na tę samą drogę tylko 
40 minut, rozchód mocy na opory drogowe wynie- 
sie 15 KM, a na opór powietrza 33,7 KM, czyli ra- 
zem 48,7 KM. Ilość konio-godzin na opór drogowy 
w obu wypadkach będzie 10, natomiast na opór 
powietrza w 1-szym wypadku 10, w drugim 22,5. 
Całkowity rozchód energji wzrośnie z 20 na 32,5 
konio-godzin, czyli o 62,5%. W tym samym stosun- 
ku wzrośnie rozchód paliwa na przebycie tej sa- 
mej drogi. 

O ile ten sam silniejszy samochód będzie posu- 
wał się z tą samą szybkością co słabszy, straci 
on część mocy przez dławienie i da również znacz- 
nie gorsze wyniki w rozchodzie paliwa. 

Podany wyżej wzrost mocy obserwujemy rze- 
czywiście w okresie ostatnich 10 — 15 lat: samo- 
chód Ford, model T, miał moc na hamulcu ok. 18 
KM, obecny 8-cylindrowy ma 3 razy tyle, 

Francuskie samochody użytkowe miały kilka- 
naście KM mocy, obecnie mają trzydzieści kilka. 
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Oszczędniejsze gaźniki i zmniejszona cena pali- 
wa częściowo niwelują ten wzrost kosztów, jed- 
nak koszt paliwa na 1 kilometr drogi utrzymuje się 
na poziomie ok. 10 groszy. f 

Zestawienie kosztów dawnych daje 125 + 
+ 10 + 10 + 10 + 10 = 525 gr. 

Zestawienie kosztów obecnych — 7,5 1 575" 
— 25 + 10 = 30 gr. 

Koszt paliwa stanowił dawniej 
33%, w przyszłości — coraz więcej. 


19%, obecnie 


Il. Środki zmniejszenia kosztów paliwa 


Duży koszt paliwa stanowi przeszkodę w eks- 
ploatacji, i to nietylko materjalną, ale i psychicz- 
ną, wiążąc bezpośrednio każdy kilometr drogi 
z poważnym wydatkiem. Jednak ograniczanie 
eksploatacji zwiększa obciążenie wydatkami sta- 
łemi i jest sprzeczne z duchem motoryzacji, pod- 
niecającym do jeżdżenia coraz więcej i coraz prę- 
dzej. To też zmniejszenie kosztu paliwa — to in- 
tensywna eksploatacja, obniżenie kosztów stałych 
na 1 km i tem większy spadek całkowitego kosztu 
przejazdu kilometra. Jako dalszą konsekwencję, 
pociągnąć to musi wzrost ilości taboru kursujące- 
$o, tendencję do ulepszenia dróg, a przez to dal- 
szy wzrost szybkości, wzmożenie eksploatacji 
i spadek wszystkich pozostałych składników kosz- 
tu całkowitego. 


Do tego celu możemy zdążać dwiema drogami: 
1) przez zmniejszenie oporów oraz 2) przez stoso- 
wanie taniego paliwa. 

1) Zmniejszenie oporów drogo- 
wych odbywa się przez polepszenie zawiesze- 
nia i ogumienia. Praca w tym kierunku jest pro- 
wadzona bardzo intensywnie we wszystkich kra- 
jach, jednak zmniejszenie oporów postępuje bar- 
dzo powoli — zato duże rezultaty osiąga się przez 
umożliwienie zwiększania szybkości i przez ochro- 
nienie samochodu od wstrząsów. Wpływa to głó- 
wnie na zmniejszenie kosztów amortyzacji i na- 
praw, w mniejszym stopniu na koszta stałe i kosz- 
ta ogumienia, najmniej na koszta paliwa. 

Zmniejszenie oporów powietrza 
powoduje przedewszystkiem oszczędność na pali- 
wie, w mniejszym stopniu na kosztach stałych, 
Osiąga się je przez zmianę oprofilowania nadwo- 
zia oraz przez zmiany konstrukcyjne w podwoziu 
(obniżenie). 

Samochód z roku 1920, przy wadze 1 000 kg, 
napotykał opór powietrza przy 50 km/h 30 kg, przy 
70 km/h — 60 kg, przy 100 km/h — 120 kg (przez 
ekstrapolację). 

Takiż samochód z roku 1930, obniżony i wydłu- 
żony, ma opory powietrza 2 razy mniejsze; takiż 
samochód o kształtach opływowych, o konstruk- 
cji jeszcze mało rozpowszechnionej, który za kil- 
ka lat będzie ogólnie budowany, ma opór powie- 
trza jeszcze 3 — 4 razy mniejszy. 

Jednak to zmniejszenie oporu powietrza jest 
równoważone przez stosowanie zwiększonych 
szybkości: gdy samochód z roku 1920 jechał z 
szybkością 50 km/godz., samochód roku 1930 rów- 
nie często osiągać będzie 70 km, zaś przyszły sa- 
mochód roku 1940 — 120 km/godz. Każdy z nich 
przy swojej szybkości będzie spotykać ten sam 
opór powietrza. 
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2) Gdy inne środki okazują się nie dość sku- 
teczne, zachodzi konieczność zwrócenia się do 
tańszego paliwa. 

Rozróżniamy następujące środki obniżenia ce- 
ny paliwa: 

a) Ulepszenie pracy silnika, by 
przez spalenie tej samej ilości benzyny uzyskać 
większą ilość konio-godzin. Stosowany indywi- 
dualnie — zmniejsza nieco wydatek, stosowany 
ogólnie — odciąża nieco rynek benzynowy z popy- 
tu (działając na zniżkę ceny), jednak w stopniu 
mniejszym, niż wzrost ilości kursujących samo- 
chodów w dłuższym okresie czasu, 

b) Stosowanie paliw zastępczych 
do silników gaźnikowych — mieszanek alkoholo- 
wych i benzolowych, benzyny krakowej, benzyny 
gazolinowej i in., mniej lub więcej rozpowszechnio- 
nych. Rola ich polega na odciążeniu rynku, stwa- 
rzając dla benzyny tendencję lekko zniżkową, 

c) Zastąpienie silników gaźnikowych przez wy- 
sokoprężne ma zakres, ograniczony do cięż- 
kich samochodów ciężarowych. Jakkolwiek nowsze 
konstrukcje mogą być stosowane do pojazdów 
coraz lżejszych, to jednak konkurują one w tej ka- 
tegorji z trudnością, ze względu na dużą wagę i ce- 
nę silnika, oraz szybsze jego zużywanie się. 
Nawet najpomyślniejsze rozwiązania konstrukcyj- 
nę silnika, oraz szybsze jego zużywanie się. 
gdyż wymaga on paliwa o specjalnych własno- 
ściach, otrzymywanego w ograniczonej ilości, 
i wzrost liczby silników wysokoprężnych podniesie 
cenę paliwa do granic opłacalności zamiany ro- 
dzaju silnika, 

d) Silnik na paliwo stałe rokuje naj- 
więcej możliwości. Typem jego dzisiejszym jest 
silnik z generatorem gazowym, typem przyszłości 
będzie prawdopodobnie silnik na pył węglowy. 
Również zdobywają prawo obywatelstwa silniki, 
w których wytwarzanie gazu odbywa się w insta- 
lacji stałej, np. w gazowni miejskiej, a gaz w po- 
staci gotowej w butlach zabierany jest na samo- 
chód. 

Jednak najwięcej danych do szybkiego rozwo- 
ju i popchnięcia naprzód rozwoju motoryzacji 
w bliskiej przyszłości — posiada samochód ze 
zmontowanym na nim generatorem. 

Jego zakres jest szerszy, niż samochodu gaźni- 
kowego: w górę — do najsilniejszych ciężarowych, 
na których benzyna się nie opłaca, w dół — do 
lekkich osobowych, a nawet, jako osobliwość, 
istnieją już motocykle z generatorami, 


lll. Zasady pracy samochodu 
generatorowego 

1) Paliwo, 

Dla samochodu generatotowego podstawowem 
zagadnieniem jest paliwo. Wymagamy od niego: 

a) dużej wartości opałowej uzyskiwanego gazu 
z kilograma paliwa, jak również z litra objętości; 

b) małej ilości części stałych (popiołu) i składni- 
ków, aktywnych chemicznie (żrących); 

c) dostatecznej wytrzymałości mechanicznej; 

d) nie posiadania cech szczególnie uciążliwych 
przy przenoszeniu; 

e) szerokiego rozpowszechnienia i niskiej ceny. 
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Przyczyny tych wymagań są oczywiste. 

a) Ważna jest nie wartość opałowa paliwa wyj- 
sciowego (w stanie stałym), lecz uzyskanego ga- 
zu, gdyż tylko ta zmienia się w pewnym stosunku 
w energję mechaniczną, i im jest większa, tem 
mniejszy zapas paliwa wystarczy na przebycie 
danej drogi; również ważne jest, by ten zapas miał 
małą objętość — pozwala to na małe rozmiary 
generatora i jaknajrzadsze jego doładowywanie. 

b) Popiół zatyka urządzenia oczyszczające i 
przenika do cylindra, powodując zakłócenia w do- 
pływie gazu, nadmierne wycieranie się powierz- 
chni pracujących, a nawet niebezpieczeństwo za- 
cierania się. Substancje smoliste zalepiają aparaty 
oczyszczające, a w cylindrze tworzą lepką masę, 

Cząsteczki chemicznie aktywne, zwłaszcza kwas 
siarkowy, stanowią stałą groźbę nadgryzania po- 
wierzchni metalu. 

c) Wytrzymałość mechaniczna wymagana jest 
ze względu na wstrząsy podczas podróży — roz- 
sypywanie się paliwa na kawałki i na proszek 
utrudnia przewóz i komplikuje działanie genera- 
tora. 

d) O ile paliwo jest przykre w obchodzeniu się 
z nim — stanowi to psychiczną przeszkodę, utru- 
dniającą eksploatację, to też należy tego unikać; 
najczęściej spotykaną wadą jest tworzenie się 
pyłu, wskutek małej wytrzymałości, i brudzenie 
się personelu obsługującego. 


e) Szerokie rozpowszechnienie jest warunkiem 
powszechności stosowania paliwa, zaś niska cena 
— warunkiem opłacalności. 

Cenę należy rozumieć nie za 1 kg paliwa, a (ze 
względu na możność porównania) za ilość, dającą 
tę samą ilość konio-godzin w silniku, co 1 litr ben- 
zyny. 

Najczęściej używa się drzewa, węgla drze- 
wnego naturalnego lub sprasowanego, ostatnio 
jeszcze sprasowanej mieszaniny węgla drzewne- 
go z kamiennym, oraz drzewa po częściowej dy- 
stylacji. Czasem stosuje się węgiel kamienny lub 
koks, Największą wartość opałową ma gaz z wę- 
gla, z dużą zawartością CO, oraz z drzewa po 
częściowej dystylacji, z zawartością ponadto wo- 
doru i węglowodorów. Natomiast drzewo natural- 
ne, nawet wysuszone, zawiera zbyt wiele wody. 
Zaledwie drobna jej część rozszczepia się w ze- 
tknięciu ze zwęglonem drzewem, dając tlenek wę- 
gla i wodór, zaś główna ilość w postaci pary jest 
tylko biernym świadkiem procesu. Stąd gaz z 1 kg 
drzewa posiada mniejszą wartość opałową, niż 
z 1 kg węgla. 

Węgiel drzewny nie sprasowany, z powodu ma- 
łego ciężaru właściwego, daje przy tej samej obję- 
tości mniejszą ilość gazu. 

Najmniejszą zawartość popiołu ma drzewo i je- 
$o pochodne, największą węgiel kamienny i koks. 
To też tylko niektóre gatunki węgla i koksu o 
specjalnie małej zawartości popiołu nadają się 
do tego celu, inne są sprasowywane pół na pół 
z węglem drzewnym, a większość nie może być 
używana nawet w tej postaci. 

Części smoliste znajdują się w drzewach igla- 
stych w takiej ilości, że uniemożliwia to stosowa- 
nie tego drzewa, a nawet węgla drzewnego. To 
też musimy ograniczyć się do drzew liściastych. 
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Najwyżej tutaj stoi węgiel drzewny i drzewo po 
częściowej dystylacji, oraz koks i węgiel — naj- 
niżej drzewo naturalne. 

Cząsteczki chemicznie aktywne (kwas siarko- 
wy) znajdują się w węglu kamiennym i jego po- 
chodnych, zaś niema ich w drzewie i jego po- 
chodnych. 

Pod względem wytrzymałości mechanicznej na 
wstrząsy najwyżej stoi drzewo, najniżej węgiel 
drzewny. Jednak jedynie wytrzymałość węgla 
drzewnego nie sprasowanego może być uważana 
za niedostateczną, To też, ze względu na tworzą- 
cy się miał, stosowanie węgla drzewnego nie spra- 
sowanego musi być uważane za uciążliwe, stoso- 
wanie innych paliw, oprócz drzewa — za nieco 
kłopotliwe i jedynie drzewo nie nastręcza żadnych 
kłopotów, jako zupełnie czyste, 

Najszerzej rozpowszechnione ze wszystkich pa- 
liw są drzewo, węgiel i koks. Jednak te dwa ostat- 
nie są w gatunkach handlowych, wydobywane 
i sortowane na ogólnych zasadach, bez specjalne- 
go zwracania uwagi na nieobecność szkodliwych 
domieszek, To też torować drogę rozwojowi ge- 
neratorów może tylko drzewo — dla innych pa- 
liw otworzy się pole, gdy wymagania wzrosną, 
aa gdy ilość drzewa na rynku okaże się zbyt 
mała, 

Wzrost wymagań co do wartości opałowej do- 
prowadza do stosowania węgla drzewnego, a wo- 
bec jego wad — ostatnio do drzewa po częściowej 
dystylacji Dobre wyniki daje też sprasowany 
węgiel drzewny — lecz zabieg prasowania podno- 
si znacznie cenę., 

Obniża się ją, sprasowując mieszaninę węgla 
drzewnego z kamiennym. Najtańszy jest węgiel 
kamienny i koks, nawet w specjalnych gatunkach, 
po nich idą kolejno: drzewo naturalne, drzewo po 
częściowej dystylacji, sprasowana mieszanina wę- 
gla drzewnego z kamiennym, węgiel drzewny nie- 
sprasowany i węgiel drzewny sprasowany. 

2) Wytwarzanie gazu. 

Instalacja składa się z generatora i z aparatu 
oczyszczającego. Rozróżniamy dwa typy urządzeń: 
do paliwa zupełnie suchego, oraz do paliwa wil- 
gotnego (drzewa). 

Generator pracuje z odwróconym kierunkiem 
płomienia, t. j. powietrze dostaje się do paleniska 
od góry. Tlen spala się w górnych warstwach pa- 
liwa na dwutlenek węgla, a w niższych warstwach 
następuje odtlenienie dwutlenku węgla na tlenek 
przez zetknięcie z rozżarzonym węglem. W dol- 
nej połowie generatora następuje odprowadzenie 
gazu nazewnątrz. 

Ten układ, odwrotny niż w instalacjach stałych, 
przedstawia następujące korzyści, Wysokość ge- 
neratora jest znacznie mniejsza, gdyż ruch gorą- 
cych gazów ku dołowi jest powolniejszy, niż ku 
górze, i reakcje mają czas się odbyć. Popiół wy- 
dziela się z węgla poniżej miejsca doprowadzenia 
gazów, to też nie jest porywany przez ich stru- 
mień i może opadać bez przeszkody na dno gene- 
ratora, Tylko drobna jego część jest unoszona 
w kierunku cylindrów, 

Przy paliwie suchem (t. j. węglu) następuje wy- 
łącznie reakcja egzotermiczna utleniania, skut- 
kiem czego wywiązuje się wysoka temperatura. 
Generator musi być wyłożony gliną ogniotrwałą, 
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opuszczające go gazy są gorące i wymagają chło- 
dzenia. 

Przy paliwie mokrem (t. j. drzewie nawet silnie 
suszonem) następuje jeszcze reakcja endotermicz- 
na — rozszczepiania wody przez rozżarzony wę- 
giel, skutkiem czego tworzy się wolny wodór i tle- 
nek węgla Część wody pozostaje jednak nie roz- 
szczepiona, w postaci pary, 

Temperatura w generatorze jest znacznie niż- 
sza, skutkiem czego generator może być wykona- 
ny z blachy stalowej. Ścianki jego są chłodzone 
przez strumień powietrza, płynący nazewnątrz ge- 
neratora w kierunku górnych okienek, doprowa- 
dzających powietrze do jego wnętrza. Strumień 
ten jest prowadzony przez zewnętrzny cylinder 
blaszany. W ten sposób ciepło, płynące z genera- 
tora przez ściankę do powietrza, jest przez ruch 
powietrza z powrotem doprowadzane do genera- 
tora. 

Generator taki jest znacznie trwalszy na wstrzą- 
śnienia, to też był używany nawet na samocho- 
dach, ogumionych masywami. 

Wytwarzany w nim gaz jest znacznie chłodniej- 
szy i przybiera temperaturę powietrza w czasie 
normalnego procesu oczyszczania. 

Oczyszczanie gazu suchego jest bardzo proste — 
wymaga ono tylko przepuszczenia gazu przez filtry 
z tkaniny jedwabnej, na której zatrzymują się za- 
wiesiny stałe. Gaz jest tak dokładnie oczyszczony, 
że przy użyciu go do silnika suwakowego nie po- 
woduje żadnych objawów anormalnego zużywania 
się gładzi, 

Taki sam sposób przy gazie mokrym wywołałby 
utworzenie błota ze skroplonej pary, zmieszanej 
ze stałemi zawiesinami, i zatkanie filtrów, Koniecz- 
ne jest więc urządzenie więcej skomplikowane — 
gaz przechodzi kolejno przez trzy podłużne zbior- 
niki. Przy wejściu do każdego — traci szybkość i 
pozbywa się dużej części zawiesin. Wobec dobrego 
chłodzenia również i para wodna ulega skropleniu, 
dzięki czemu cząsteczki stałe tworzą szlam i niema 
obawy porwania ich przez prąd powietrza. Skut- 
kiem dużego przekroju zbiorników niema też nie- 
bezpieczeństwa zatkania urządzenia oczyszczają- 
cego. 

3) Błędy konstrukcyjne. 

Błędy ściśle techniczne;— niedomagania zapło- 
nu, nadmierne zużycie i t. p. są już oddawna całko- 
wicie opanowane. Główne źródło błędów konstruk- 
cyjnych pochodzi z niezrozumienia przez wytwór- 
cę warunków pracy użytkownika. Skutkiem tego 
nie widzi on dla siebie dostatecznych korzyści, któ- 
re wynagradzałyby kłopoty, związane ze stosowa- 
niem generatora. 

Błędy więc można podzielić na dwie grupy: błę- 
dów powiększających kłopoty w eksploatacji, oraz 
błędów zmniejszających korzyści dla użytkownika. 

Do pierwszej grupy należy przedewszystkiem 
trudny rozruch. Przyczyną jego jest wyższy sto- 
sunek sprężenia, gdyż nie zachodzi obawa detona- 
cji, a trzeba choć częściowo wyrównać mniejszą 
wartość opałową gazu generatorowego w porówna- 
niu z benzyną. Trudny rozruch wymaga częstsze- 
go posługiwania się rozrusznikiem oraz użycia 
rozrusznika o większej mocy, z silniejszym aku- 
mulatorem, jak również większej prądnicy do do- 
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ładowywania. Tymczasem przez długi czas nie sto- 
sowano wcale rozruszników na samochodach gene- 
ratorowych, i w ten sposób wytwórcy zrazili użyt- 
kowników, 

Bardzo dotkliwa jest zwłaszcza trudność uru- 
chomienia po dodaniu paliwa i ponownem rozpale- 
niu nad ranem. Niema wtedy gazu ani w genera- 
torze, ani w aparacie oczyszczającym, ani w ru- 
rach. Silnik wprawiony w ruch zasysa samo po- 
wietrze. 

Dla wytworzenia ruchu gazów w generatorze na- 
leży po zapaleniu drzewa obracać ręczny wentyla- 
tor, umieszczony poza generatorem, ciąśnąć nim 
gazy, tworząc w generatorze podciśnienie, i wy- 
puszczać te gazy przez komin. Dopiero gdy gazy te 
nabiorą właściwego składu, można przepuszczać je 
do aparatu oczyszczającego, w którym również na- 
leży pokonać opór, by wypełnić go gazem. Urucho- 
mienie silnika może nastąpić wtedy, gdy gaz gene- 
ratorowy dochodzi do rury ssącej. 

Wówczas też zbędne jest uruchomianie benzy- 
ną — można to czynić bezpośrednio gazem, który 
ma w porównaniu z benzyną wielką zaletę: nie 
skrapla się na ściankach zimnego silnika, co ma 
wielkie znaczenie, zwłaszcza przy uruchomianiu 
zimą. 

Jeśli natomiast niecierpliwy kierowca nie prze- 
tłoczy gazu przez wszystkie przeszkody do koń- 
ca, a uruchomi z trudem silnik na benzynę, to po 
przełączeniu na gaz nastąpi natychmiastowa przer- 
wa w pracy — zassane będzie samo powietrze, i 
trzeba będzie uruchamiać silnik ponownie, 


Poszczególne samochody mają bardzo celowo 
opracowane rozpalanie generatora, lecz nigdzie 
prawie nie widzi się konsekwentnie przeprowadzo- 
nego przetłaczania gazu przez aparat oczyszcza- 
jący do rury ssącej, gdy silnik jeszcze nie pracuje. 


Druga grupa błędów polega na tem, że wytwór- 
ca nie wykorzystuje wszystkich zalet generatora 
i nie daje użytkownikowi korzyści, możliwych do 
osiągnięcia jako równoważnik nieodzownych tru- 
dności, Taką nie wykorzystywaną (do niedawna) 
zaletą jest taniość paliwa, która pozwala na stoso- 
wanie silników o bardzo dużej mocy. Dzięki temu 
samochód może rozwijać dużą szybkość i osiągnąć 
ią w bardzo krotxim czasie. 


Nie po tej drodze poszli konstruktorzy francuscy, 
którzy byli pierwszymi pionierami rozwoju samo- 
chodów generatorowych. Pomimo pokonania wszy- 
stkich trudności technicznych, nie zdobyli oni po- 
wodzenia, gdyż byli zasugestjonowani dążeniem 
do oszczędności paliwa, Oszczędność ta, osiągana 
przez mały litraż silnika, dobra dla benzyny, była 
zupełnie iluzoryczna przy drzewie lub węglu drze- 
wnym. Nadomiar złego używane były silniki o tych 
samych wymiarach, co benzynowe, więc słabsze od 
nich. Powstała paradoksalna sytuacja, że przy 
wszystkich koniecznych kłopotach występował je- 
szcze kłopot niepotrzebny — silnik nie ciągnął. 
To też użytkownicy nie dali sobie narzucić samo- 
chodu o tylu wadach, i po zjawieniu się na rynku 
samochodu z silnikiem Diesela zwrócili się ku nie- 
mu jednomyślnie. 

Dziś we Francji utrzymał się na rynku jeden wy- 
twórca samochodów generatorowych. Wyrabiał on 


silniki bezzaworowe, a więc pozwalające przy du- 
żych obrotach unikać dławienia i tem samem roz- 
wijać dość dużą moc. Silniki te zaopatrzone były 
w normalną instalację elektryczną, a więc nie wy- 
magały rozruchu ręcznego. Samochody tego typu, 
zarówno ciężarowe jak i osobowe, są chętnie naby- 
wane zwłaszcza przez wojsko francuskie, 8 


Konstruktorzy niemieccy zajęli się generatorami 
znacznie później, gdy cała techniczna strona za- 
gadnienia była już praktycznie rozwiązana. Za- 
częli więc od korzystania z licencyj francuskich, 
zwłaszcza na generator do drzewa. Jednak odrazu 
ocenili, że korzyści tkwią głównie w możliwości 
osiągania dużych mocy bez podnoszenia kosztu na 
godzinę, a nie w możliwości zmniejszenia kosztu 
przy zmniejszonej mocy. 

Zaczęli więc odrazu od silników przeciętnie 
3—4 razy mocniejszych niż francuskie — przeważ- 
nie 100—120-konnych, a nawet 150-konnych. Były 
to silniki nowoczesne, z silną instalacją elektrycz- 
ną rozruchową, do czego przyczyniła się prakty- 
ka wytwarzania silników Diesela. Dużą zasługą 
konstruktorów niemieckich jest też, że nie zatrzy- 
mali się na stosowaniu drzewa i jego pochodnych, 
a zwrócili się do paliw mineralnych — węgla i ko- 
ksu. Prace w tym kierunku jeszcze są w toku, lecz 
rokują pomyślne wyniki. Poza większym ciężarem 
urządzeń oczyszczających — inne trudności mają 
mniejsze znaczenie, 

Otwiera to przed samochodem generatorowym 
nowe, szerokie pole zastosowań. Użycie paliw mi- 
neralnych będzie możliwe przy zachowaniu takiej 
pewności w eksploatacji i trwałości sprzętu, jak 
obecnie przy użyciu drzewa. Wówczas taniość wę- 
gla nieomal wyeliminuje wydatek na paliwo z ko- 
sztów eksploatacji samochodu, sprowadzając go ni- 
żej wydatku np. na pneumatyki. 
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IV. Wnioski dla polskich warunków. 


Rozpatrując widoki stosowania samochodów ge- 


neratorowych w Polsce, musimy przyjść do 
wniosku: 


1) że ma ono doniosłe znaczenie wobec zmniej- 
= się produkcji i wysokiej ceny paliw płyn- 
nych, 


2) że przy obecnym stanie techniki nie nastrę- 
cza ono trudności, 

3) że przy właściwem rozwiązaniu konstrukcyj- 
nem nie utrudnia ono eksploatacji w porównaniu 
z silnikiem benzynowym, 

4) że przez potanienie przewozu rozszerza ono 
zasięg motoryzacji na dziedziny, w których obecnie 
motoryzacja się nie kalkuluje, 

5) że przyczyni się ono do zwiększenia ilości 
pojazdów mechanicznych. 

Ze wszystkich tych względów samochody genera- 
torowe powinny być usilnie popierane w stosunku 
do benzynowych, 

, ; ooo 
L'importance du carburant à bon marché pour 
le développement de la motorisation du pays 

; Résumé: 

L'auteur analyse les coûts d'exploitation d'une voiture 
automobile et montre que toutes les positions de ces coûts 
ont une tendance à la baisse au fur et à mesure du déve- 
loppement de la circulation, excepté le coût du combustible. 
Ce dernier tend à augmenter, malgré le progrès réalisé 
autant dans la construction du moteur que dans celle du 
chassis et de la carrosserie (formes aérodynamiques), parce 
que à côté de la dıminution de la consommation par 1 CV- 
heure, saccentue l'augmentation de celle-ci causée par 
l'accroissement de la vitesse de circulation et par l'augmen- 
tation de la puissance des moteurs, 

Soulignant l'importance de l'abaissement des coûts du com- 
bustible, l'auteur énumère les moyens conduisant à ce but et 
indique que le moyen le plus éficace serait l'introduction 
des moteurs à gazogène pour le combustible solide. Passant 
à ce type de moteur, il donne sa caractéristique et montre 
les possibilites de son développement dans l'avenir. 
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W sprawie wytrzymałościowego obliczenia 


spawanych naczyń pod ciśnieniem *) 


Inż. Z. Klębowski, SIMP 


Ścianka boczna naczynia kształtu powierzchni obrotowej. — Ogólny obliczeniowy wzór autora dla prze- 
cinających się szwów spawanych i wzory dla szczególnych przypadków. — Denko okrągłe, połączone 
z wewnętrzną powierzchnią bocznej ściany naczynia. — Wzór autora — Króciec połączony z krawędzią 


otworu. — Wzór. — Przykłady. 


W niniejszym referacie rozpatrzymy: 

1) spawane ściany bocznej powierzchni naczy- 
nia, 

2) denka okrągłe, połączone przy pomocy spa- 
wania z wewnętrzną powierzchnią bocznej 
Ściany naczynia, i 

3) króćce, połączone przy pomocy spawania z 
krawędziami otworu denka lub bocznej po- 
wierzchni naczynia. 


1. Ściana bocznej powierzchni. 

W dostatecznie małych obszarach ciała, można 
każde odkształcenie uważać za jednorodne, 
to jest spełniające warunek, że składowe odkształ- 
cenia właściwego są dla każdego punktu ciała jed- 
nakowe, W takiem rozumieniu rozpatrywać bę- 
dziemy, jako jednorodne, odkształcenia w materja- 
le szwu spawanego — elektrycznie lub acetylenem. 


*) Referat zgłoszony na IK Zjazd Inż. Mech. Polskich 
(czerwiec 1935 r.) 


Przypisując ponadto materjałowi szwu spawane- 
go własności materjału równokierunkowego (izo- 
tropowego), będziemy stosować do oceny zjawisk 
w nim zachodzących pod wpływem obciążenia — 
uproszczone podstawowe wzory teorji sprężystości. 

Rozpatrzymy dwuwymiarowy stan napięcia (rys. 
1), określony naprężeniami głównemi 53, i cz. Skła- 
dowe stanu napięcia takiego prostokątnego ele- 
mentu, którego dwie równoległe krawędzie tworzą 
kąt o z kierunkiem o;, wyrażają się równościami (1) 


Sı F 92 DET ] 
= — 7 J — C0S 20 
2 U 2 


D= 
0, -+s 0 — 5 
gy = — 3 — 1 c0s 20 : (1) 
2 
O — ög , 
T= Try = Ty = 2 sin 2a 


Jeżeli na kierunku, tworzącym kąt « z kierun- 
kiem naprężenia c, znajduje się osłabienie wzglę- 
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dne z,, naprzykład wywołane obecnością otworów gdzie z wyraża się równością (4): 
okrągłych o średnicy d, i podziałce t,, spełniają- MJ T | igi |- zz | 
cych warunek (2) 2 2a a 223z | 7 
z= tı—dı PPE (2) "1 | - (4) 
h ZF Z J 


to wyrażenie dla Gx i ©.» w grupie równości (1) 
należy podzielić przez Z, 


Rys. 1. 

Schemat dwu- 

wymiarowego 
stanu napięcia, 

określonego 
6, ogólnie składo- 
TT wemi: 3%. Gy. Tyxs 
wyrazającemisię 
równościami (1) 
w funkcji naprę- 
żeń głównych sı 
i az oraz kąta a. 


Za takie samo osłabienie przy ocenie dopuszczal- 
nych naprężeń przyjmujemy również szew spawa- 
ny, przypisując mu analogicznie, jak w przypadku 
otworów, pewien procent — mniejszy od 100 — 
wytrzymałości pełnej blachy. 

Takie traktowanie szwu spawanego pozwala na 
wyprowadzenie warunku wytrzymałościowego w 
ogólnym przypadku szwu, zorjentowanego pod ja- 
kimkolwiek kątem o, jak również jeszcze w ogól- 
niejszym przypadku — przecinających się dwóch 
szwów pod prostym kątem. Wyniki otrzymane z 
rozpatrzenia tych ogólnych przypadków dogadza- 
ją oczywiście również przypadkom szczególnym. 

Uwzględnienie osłabiającego wpływu szwu wy- 
łącznie przez odpowiednie zmniejszenie dopusz- 
czalnego naprężenia (kz, zamiast k) przemawia 
wprawdzie więcej do wyobraźni, służyć jednak 
może tylko w najprostszych przypadkach, miano- 
wicie: w przypadku poprzecznego szwu przy jed- 
noosiowem rozciąganiu, lub w przypadku szwu na- 
rażonego na napięcia ścinające. 

O ile więc na kierunku ©c,, tworzącym kąt a 
z kierunkiem cs, znajduje się szew spawany, któ- 
ry traktujemy tak samo, jak blachę, posiadającą 
w tym kierunku osłabienie względne z,, to stan 
napięcia elementu, którego wszystkie cztery ścia- 
ny znajdują się w obrębie materjału szwu spawa- 
nego, wyrazi się tak samo, jak przy osłabieniu 
otworami. 

Jeżeli ponadto istnieje szew spawany w kierun- 
ku ox, tworzącym kąt prosty z kierunkiem a,, 
i przypisujemy mu osłabienie względne z., to, po 
dojściu do równowagi napięć działających na roz- 
patrywany element, mamy grupę równości (3): 


A R cos2a | ] 


Zi 2 
e ar *cos2a] |... 
Zə 2 
= m *sin2a | 
z z | 


W rozpatrywanym przypadku osłabienia, wywo- 
łanego przecinającemi się szwami spawanemi, jest 
Z, = Z, = z. Pozostawimy jednak te różne ozna- 
czenia osłabień dla obydwu szwów, w celu póź- 
niejszego łatwiejszego przechodzenia od ogólnych 
wyników do przypadkow poszczególnych. 

X 


Warunek wytrzymałościowy dla materjału prak- 
tycznie izotropowego zgodnie z ogólną hipotezą 
niezmienników, prof. Włodzimierza Bu- 


rzyńskiego, przy n = T krotnej pewności, wy- 


raża się równością (5) 


+1 
0,5 p . Pr x 
V2 ? 


x Vey — 0) t6: — 0} H (0—9) +6 (c? Hyt) T 
o— | 
+ Gta+s|<k ... 6) 
ę 
W równości tej ọ oznacza K.:K, — stosunek 
naprężenia w stanie krytycznym (niebezpiecznym) 
przy zwykłem ściskaniu do naprężenia w stanie 
krytycznym przy zwykłem rozciąganiu. 
Dla metali plastycznych K. = K, czylię= 1, 
a równość (5) przybiera postać (6): 
p o;7+0,3+ 0,7—3y5y—By0z— 030, + 3(1,7 tty +2) kr (6) 

Jest to równość, wyrażająca warunek wytrzy- 

małościowy według hipotezy energji od- 
kształcenia postaciowego (Huber, Mi- 
ses, Hencky). 

Dla dwuwymiarowego stanu napięcia, równość 

(6) upraszcza się, przechodząc w równość (7): 
Voe Foy — oro F 3k, ... . (1) 
3 

W przypadku cienkościennego naczynia, w któ- 

rem: 

1) wyrażenie promienia krzywizny tworzącej = 
zapomocą spółrzędnych — jest funkcją cią- 
głą w rozpatrywanem miejscu, , 

2) miejsce to jest poza wpływem jakichkolwiek 
usztywnień, 

3) ze zmianą kształtu, powstałą pod wpływem 
wewnętrznego ciśnienia, liczyć się nie po- 
trzeba, — 

— mamy ogólnie znane równanie równowagi (8): 


= R UE ANN E C: 
Ti Te Æ 
W równaniu (8) oznacza: 
T;irs— główne promienie krzywizny w cm, 
6, 1G,— naprężenia normalne w kg/em?, działające 
w kierunku stycznych do łuków opisywanych pro- 
mieniami r, i r, (z odpowiedniemi znakami), 


*) Porównaj artykuł autora. „Obecny stan wytrzyma- 
łościowego obliczenia materjałów o własnościach uogólnio- 
nych“ — wzór 10. Przegląd Techniczny Nr. 11 z dn. 30 maja 
1934 r., str, 373 
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p — ciśnienie w kgjem”, 
g — grubość ścianki w cm. 

Równanie (8) ważne jest dla elementu ścianki 
cienkościennego naczynia jakiegokolwiek kształtu 
powierzchni, nie koniecznie obrotowej, o krzywiz- 
nach zmieniających się w sposób ciągły. 

Do określenia naprężeń o, i 5% z równania (8) 
niezbędna jest znajomość dodatkowych warunków, 
a wyznaczenie ich w sposób ogólny nasuwałoby 
znaczne trudności. 

W przypadku naczynia kształtu powierzchni 
obrotowej, zagadnienie upraszcza się. Jeżeli mia- 
nowicie oznaczymy przez: 

rj — promień krzywizny w rozpatrywanym 
punkcie w przekroju, uskutecznionym płaszczyzną 
prostopadłą do tworzącej, 

rę — promień krzywizny tworzącej w rozpa- 
trywanym punkcie, to naprężenia główne wyrażą 
się według równości (9): 


- (9) 


Rozpatrzymy element (rys. 1), jako należący 
do cienkiej ścianki naczynia o powierzchni obro- 
towej (rys. 2), przyjmując c, za naprężenie głów- 
ne o kierunku stycznej do równoleżnika, 5% — za 


TOM I — Nr. 10 


„Dla przecinających się szwów pod kątem innym 
niż prosty, można w przybliżeniu stosować wzór 
(11), w razie wątpliwości, należałoby tylko — jak 
się na pierwszy rzut oka to wydaje potrzebne — 
przeprowadzić dwa razy obliczenie, mianowicie: 
przyjmując po kolei za « kąt, jaki tworzą z po- 
łudnikiem każdy z obydwu szwów, i przyjmując 
wynik gorszy za miarodajny. Jak się jednak nie- 
bawem okaże, będzie to zbyteczne, gdyż przy 
dwóch przecinających się szwach wyniki oblicze- 
nia są niezależne od kąta 2. Wzór (11) można 
również w przybliżeniu stosować (nawet z większą 
niż wzór przewiduje pewnością) w przypadku zbie- 
śających się szwów — przypadek łaty, połączonej 
przy pomocy spawania z krawędziami wykroju 
w kształcie wieloboku. 


Przy dwóch szwach przecinających lub zbiega- 
jących się wobec tego, że z, = z, = z, równość 
(11) upraszcza się we wzór (12), dający wyniki 
niezależne od kąta « 


ST 2 
pri, -3u AE 
>] 5 34 (7) <k (12) 
Dla pojedyńczego szwu: z, = z, A = 1, więc 


z równości (11) otrzymujemy wzór (13): 


l 
| 


| 2gz 


2r 2ra 


Pri. yE e EE (3ra — rı) (Ta — rı) (1— 22) cos 2a-- FE). (23 L 1 Hz) <k, (13) 


drugie naprężenie główne, o kierunku stycznej do 
tworzącej. 

Wówczas, uwzględniając wyrażenia (9) dla 7 
i sg w równościach (3) oraz bacząc na zachodzący 
w przybliżeniu związek (10): 


2 1 4 2 
(z1? FZ Tr 2 2 żę) = 3 (z? |- Ze? +21 Zs) - (10) 
z omyłką wzrastającą od 0 do 1,6% w miarę tego, 
jak stosunek i, względnie a, zmienia się od 
2 1 


0,6 do 1,5, uwalniamy się od wyrazów zawiera- 
jących funkcje trygonometryczne w drugiej potę- 
dze i otrzymujemy ostatecznie równość (11): 


| Pr 2 Ta == fi 2 (2) 2 2 | 
==» | == || === | + | Z Za — 2:2 
7 EM [E= Pa za] + 


\ 


| pah (ze—2,:|cos atatia zz) [<e 
2 71 
I PE 


| 


(115) 


p Po uwzględnieniu wyrażeń (9) w równościach (3) otrzy- 
mujemy początkowo równość następującą: 

pr.)? r)? 1 3ra—r, |? 3 

A E E JE TJ EEE (zł 2 

i z) ( l Z? Za” Ce „| SPA kad 


3Ta— r, 


+2 - (z? — z,?) cos 2a + (z,? + 24? + z,? Z) cos? 2a + 


Ta— ri 
+ A (z? + 2272 z, ze) sin? 2 | <k? 


Dopiero po uwzględnieniu równości (10), istniejącej w do-, 
statecznem dla technicznych zastosowań przybliżeniu, uwal- 
niamy się od wyrazów zawierających  cos*2u i sin*2a 
otrzymując równość (11). 


Ze wzoru (13) wnioskujemy bezpośrednio, jak 
następuje: 

1) przy rr >r należy szew pojedyńczy umie- 
szczać względem tworzącej pod kątem 4a, znajdu- 
jącym się w granicach pomiędzy 0” i 45, a szew 
idący wzdłuż tworzącej ma kierunek najkorzy- 
stniejszy. 

2) przy rı <r, należy kąt obierać pomiędzy 
45° i 90°, a szew idący wzdłuż równoleżnika ma 
kierunek najkorzystniejszy. 


Rys. 2. 


Szkic spawanego 
naczynia. 


W przypadku naczynia bez szwu: z, = 2, = 1, 
otrzymujemy z którejkolwiek z równości (11), (12) 
lub (13) wzór (14): 

| — | 
| pa |/3-354-(5) <k |- - (14) 
ra Tą | 


2g 


3 
Wzory (12), (13) i (14), ogólne ze względu na 
kształt powierzchni, przybierają prostszą postać 
w technicznie ważnych przypadkach szczególnych, 
mianowicie, oznaczając naprężenie dopuszczalne k 
w kg/mm? i przyjmując | 3 = 1,732, otrzymujemy: 
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1. Dla powłoki w kształcie cylindra obrotowego 


(M=G' VS = =). 
a) przy dwóch przecinających się szwach 
(wzór 15) 
RE EEE (15) 
231-5.2 


b) przy pojedyńczym szwie (wzór 15a) 


P-D a /3 pzy Żz---1.(1—z?)cos2a<k,;(15 
EA R 4 A, 
c) bez szwu (wzór 15b) 
pD 
Lh on SĘ BE 15b 
2513 ch (15b) 


II. Dla powłoki kulistej (r, = r, = r). 
a) Dwa przecinające się szwy (wzór 16): 


pr 
za RY. 00 wm ć (16 
200 gz k (16) 
b) pojedyńczy szew (wzór 16a): 


Pr 1/2 Liaz <k; . (16 
apee 710 7% ea 
c) bez szwu (wzór 16b): 
pr < zs « « (160b 
200 g 5 (16b) 


III. Dla powłoki w kształcie stożka obrotowego 
o kącie wierzchołkowym 28: 


Przyjmując | 3 = 1,732, otrzymujemy: 
a) dwa przecinające się szwy (wzór 17): 


phr ać kane (M 
115,5 gz FH a7 


b) pojedyńczy szew (wzór 17a): 


Bh yf py? za oth 
115,5 g.z ze 1) 37*301 2?) cos2u<k; (17a) 


c) bez szwu (wzór 17b): 


Bii eha a eh 
reg SF «+ a (AM) 


We wzorach (17), (17a) i (17b) promień r, jest 
długością odcinka normalnej pomiędzy rozpatry- 
wanym punktem powierzchni a osią stożka. 


3 


Wzory od (9) do (17b) wyprowadzone zostały 
dla powłoki osiowo-symetrycznej. W przypadku 
innej powłoki można również w przybliżeniu sto- 
sować te wzory, o ile w rozpatrywanem miejscu 
można jeden z głównych promieni krzywizny roz- 
patrywać w przybliżeniu na pewnej długości — 
jako stały. Wówczas w wyżej podanych wzorach 
należy ten promień uwzględniać jako r,, a łuk, 
opisywany drugim głównym promieniem krzywiz- 
ny, traktować jako tworzącą i do niego odnosić 
orjentację szwu spawanego, to jest kąt a. 

tychczasowe rozważania odnosiły się do po- 
włoki osiowo-symetrycznej, o tworzącej, posiada- 
jącej krzywiznę, zmieniającą się w sposób ciągły. 
W przypadkach, kiedy zachodzi zaburzenie ciągło- 
ści krzywizny tworzącej, nie należy w żadnym ra- 
tie umieszczać w tych miejscach szwów poprzecz- 
wych, to jest stosować «= 90, gdyż cała praca 
odkształcenia przy zginaniu mogłaby się skoncen- 
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trować w szwie.*) Podobne zjawisko, choć o ła- 
godniejszym przebiegu, zachodzić będzie w szwie 
ukośnym względem tworzącej. Natomiast obecność 
szwów, skierowanych według tworzącej, nie nastrę- 
cza obaw. 


2. Płaskie denko okrągłe połączone przy 
pomocy spawania z wewnęłrzną powierzch- 
nią bocznej ściany naczynia. 


W okrągłej płycie, utwierdzonej na obrzeżu 
(rys. 2) — największy wysiłek panuje na obwo- 
dzie utwierdzenia, Należy jednak rozpatrzeć w 
wymiarze grubości płyty na obwodzie utwierdzenia 
dwa typowe miejsca: A — na powierzchni denka 
i B — w środku wymiaru grubości denka, 

A — punkt zewnętrzny; panuje w nim największe 
naprężenie normalne od zginania o, pochodzące od 
momentu utwierdzenia M, — pary sił, działającej 
w przekroju radjalnym, i naprężenie normalne — 
również zginające cą pochodzące od momentu 
M, utwierdzenia — pary sił, działającej w prze- 
kroju stycznym do obwodu utwierdzenia. 

Obydwa naprężenia normalne cı i cą osiągają 
maximum w skrajnych włóknach płyty cylindrycz- 
nego, względnie stożkowego, przekroju utwierdze- 
nia, to jest w punktach znajdujących się na pła- 
skich powierzchniach denka, gdy w środku wymia- 
ru grubości denka naprężenia te są równe zeru. 
W miejscu, gdzie panują maksymalne naprężenia 
normalne o, i ©, — naprężenie styczne równe jest 
zeru. 

B — punkt znajdujący się w środku wymiaru 
grubości na cylindrycznym, względnie stożkowym, 
przekroju utwierdzenia; panują w nim maksymalne 
naprężenia styczne (ścinające) t, Wartość naprę- 
żenia t, przyjmujemy, jak przy zginaniu belek o 


przekroju prostokątnym, równą > przeciętnego 


naprężenia ścinającego r, panującego w całym wy- 
miarze grubości denka cylindrycznego w miejscu 
utwierdzenia. W miejscu, gdzie panuje maksymal- 
ne naprężenie styczne T, naprężenia normalne 7, 
i cz równe są zeru. * 


Wobec powyższego, należy zbadać osobno wy- 
siłek, zachodzący na obwodzie denka w skrajnych 
punktach wymiaru grubości (przypadek A), na na- 
pięcia tylko normalne i oddzielnie — wysiłek w 
punktach znajdujących się na obwodzie denka w 
środku wymiaru grubości (przypadek B) na napię- 
cie tylko styczne. 

Dla obydwu obliczeń (A i B) posługiwać się bę- 
dziemy wzorem (7). 

Z teorji płyt znamy wyrażenie dla o, (rów- 
ność 18): 


8 

Przy dokładnem utwierdzeniu przez spawanie 
płyty na obwodzie powstaje naprężenie główne 9» 
(równość (19): 

3 D; 

RE Sa = Ẹ G} eip (g) IE (19) 

*) Zastrzeżenie to nie dotyczy szwu poprzecznego, łączą- 
cego zewnętrzną powierzchnię naczynia z krawędzią otworu 


kołnierza usztywniającego, Szew taki należy obliczać na 
ścinanie, 
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Przeciętne naprężenie ścinające na obwodzie 
spawania wyraża się równością (20) 


-TD nps? 
c= 4 „PRDORF= 2 SBESC - (20) 
maksymalne zaś naprężenie styczne równością (21) 
3 pD 
JESP= z (21) 
Wobec powyższego wzory obliczeniowe — jak 
wynika z równości (7), przy p. = 0,3, przedsta- 
wią się: 
w przypadku A (wzór 22): 
1 (DR 
(3) R, s « » (22) 
w przypadku B (wzór 22a): 
0,65 p? <k. (22a) 


We wzorze (22a) za k należy przyjmować — 
tak samo, jak we wzorach (22) i poprzednich, — 
dopuszczalne naprężenie na rozciąganie k,, a nie 
dopuszczalne naprężenie na ścinanie (skręcanie) 
ks, gdyż równość (22a), pochodząca z równości 
(7), już w swej budowie uwzględnia okoliczność 
ścinania obecnością — w postaci utajonej — spół- 


czynnika 3, przewidując, iż k, = 7: ky CO 


rzeczywiście praktycznie zupełnie dokładnie od- 
powiada badaniom doświadczalnym nad metalami 
plastycznemi, z których wynika, iż ks = 0,58 k, 
Praktycznie wzór (22a) może mieć zastosowa- 
nie tylko w denkach o bardzo dużej grubości w po- 
równaniu ze średnicą, to znaczy przy bardzo ma- 


D ; = 
łym stosunku -— , mianowicie o ile zachodzi 


równość (23) 


co nie ma praktycznego zastosowania w technice 
spawalniczej, wobec czego ostatecznym wzorem 
obliczeniowym dla omawianej konstrukcji w gra- 
nicach zwykle używanego ustosunkowania wymia- 
rów i przy dopuszczalnem naprężeniu k, wyrażo- 
nem w kg/mm?, jest wzór (24) 


%6 (a) <t 


. (24) 


Chcąc uwzględnić osłabienie na obwodzie spa- 
wania przy pomocy spółczynnika z, należałoby le- 


wą stronę równości (24) pomnożyć przez +, Wo- 


bec tego jednak, że dopuszczalne naprężenie przy 
zginaniu, określone lewą stroną równości (24), do- 
tyczy tylko skrajnych punktów, nie uwzględniamy 


: A ; 1 ROS : 
w niem spółczynnika z Przy zginaniu bowiem, 


nawet w przypadku przekroczenia granicy pla- 
styczności, co wobec przyjmowanej dużej pewno- 
ści x nigdy oczywiście nie zajdzie, nastąpiłby w 
przekroju utwierdzenia korzystniejszy rozkład na- 
Prężeń, a wówczas przekroczenie tej granicy w 
skrajnych punktach nie powtórzyłoby się już nigdy 
przy tem samem obciążeniu. 


Dobre utwierdzenie denka winno być wykonane 
przy pomocy szwu spawanego w kształcie X (lub 
Ściślej w kształcie K), a nie V, aby dzięki obu- 
stronnemu zgrubieniu odkształcenie nie zachodziło 
w miejscu przejścia od denka do płaszcza, lecz 
w denku przy spawaniu. 


3. Króciec połączony przy pomocy spawa- 
nia z krawędzią otworu 


W przypadku połączenia przy pomocy spawa- 
nia króćca o zewnętrznej średnicy D z krawędzią 
otworu ścianki o grubości g, należącej do po- 
wierzchni bocznej naczynia lub denka, przy k wy- 
rażonem w kg/mm?, obliczamy, jak to wynika z rów- 
ności (7), po uwzględnieniu wartości przeciętne- 
go naprężenia Ścinająceśo z równości (20), wzo- 
rem (25): 


Spółczynnika osłabienia nie uwzględniamy w le- 
wej stronie równości (25), gdyż zachodzi tu przy- 
padek zwykłego ścinania, w którym osłabienie to 
może być uwzględnione w odpowiednio dobranej 
pewności x. 

We wzorze tym k jest również dopuszczalnem 
naprężeniem przy rozciąganiu, a nie przy ścinaniu; 
g — oznacza grubość ścianki, do której przymo- 
cowano króciec, a nie grubość ścianki króćca, D — 
zewnętrzną średnicę króćca. 

Wzór (25) obejmuje również przypadek połą- 
czenia końca rury z kołnierzem, jak pokazano na 
rys. 2, Wówczas g oznacza grubość kołnierza. 

Jeżeli grubość ścianki naczynia g wypada we- 
dług wzoru (25) za mała, to należy w miejscu po- 
łączenia z króćcem ściankę odpowiednio pogrubić, 
przyjmując wówczas w obliczeniu za g całkowitą 
grubość ścianki, wraz ze wzmocnieniem. 


Przykład 
Przyjmując w szwach spawanych na bocznej 
powierzchni naczynia  spółczynnik osłabienia 
z =0,7 i stopień bezpie- è 
czeństwa w szwie spa- 
wanym wogółe x=5, 
przy doraźnej wytrzy- 
małości spoiny K, = 36, 
a więc dopuszczalnem 


naprężeniu k = 3=1,2 


obliczyć naczynie rys. 3 
w kształcie stożka ścię- 
tego, charakteryzowa- 
nego kątem 28 = 2840, 
przeznaczonego do ciś- 
nienia roboczego 10 atn, 
posiadającego: 

1) szew spawany, je- 
dyny na powierzchni 
bocznej, pod kątem a= 
= 250 do tworzącej; 

2) dwa denka różnej 


grubości, połączone ze 
stożkową częścią, jak 
na rys. 2; 


Rys. 3. Szkic spawanego na- 
czynia stożkowego rozpatrzo- 
nego w przykładzie liczbowym. 
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3) króciec połączony z boczną powierzchnią, 
zgodnie z rys. 2. 

Rozwiązanie: 

1) Boczna powierzchnia. Posiłkując się wzorem 
(17a) przy p = 10, r, = 361, z = 0,7, k = 12, 
otrzymujemy dla bocznej powierzchni wpobliżu 
szerszej podstawy równość (26) 

g 6,01 - . . (26) 

2) Denka. Ze wzoru (24) dla denka D = 700 mm 
przy p = 10 i k = 7,2 otrzymujemy równość (27) 

g da, RACZ) 

Dla denka D = 265 mm przy p = 10 íi k = 7,2 

otrzymujemy analogicznie równość (28) 


g 12,16 . oa se (28) 
3) Króćce. Ze wzoru (25), przy D = 165, p = 10, 
k = 7,2, otrzymujemy dla grubości ściany bocz- 


nej powierzchni w miejscu przymocowania króćca 
równość (29) 
g >0,994=1mm<6,01. . . . . (29) 
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Sur le calcul de la résistance des récipients 
soudés exposés à la pression. 


Résumé 


Après avoir traité l'état élastique plan d'un élément chois. 
à l'intersection de deux jointes soudées, l'auteur déduit la 
formule générale pour le calcul de la résistance d'une en- 
veloppe quelconque à minces parois ayant la forme d'une 
surface de révolution et possédant deux jointes soudées qui 
s'entrecoupent, orientées envers la génératrice d'une façon 
quelconque, II donne en outre les formules pour certains 
cas spéciaux. i 

Ensuite lauteur soccupe de la jointe, par soudure, du 
fond circulaire plan avec la partie interne de la surface 
latérale du récipient exposé A l'action de la pression. Après 
avoir analysé l'état élastique dans différents points de la 
jointe soudée, il en dóduit la formule de calcul, 

A la fin il examine le cas de la jonction du tube, à l'aide 
de la soudure, avec le bord de l'orifice du récipient et en 
donne la formule de calcul. 

Toutes les formules de résistance données par l'auteur 
furent dóduites sur la base de l'hypothèse de l'énergie de 
cisaillement (Huber, Mises, Hencky). 

L'article est suivi par un exemple dans lequel les formules 
proposées par l'auteur trouvent leur application, 
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Produkcja kutych stopów aluminjowych 


„hinduminjum” Y, RR-56 i RR-59° 


Inż. E. Berthelman, SIMP 


Własności stopów aluminjowych Y i RR. — W ymagania stawiane maferjałowi do kucia. — Kucie stopów 
aluminjowych. — Przebieg obróbki termicznej. Kontrola temperatur. — Kontrola odkuwek. — Znaczenie 


stopów Y i RR dla lotnictwa. 


IDUMINJUM: jest nazwą, pod którą fir- 
ma angielska High Duty Alloys Ltd. wy- 
2 puściła przed kilku laty na rynek swoje 
stopy aluminjowe i która obejmuje stop Y, stop 
Du i stopy RR. Stop Y powstał w wyniku prac 
głównie National Physical Laboratory w Angliji, 
a stopy serji RR — laboratorjów firmy Rolls- 
Royce. Firma High Duty Alloys Ltd, posiada wy- 
łączne prawo produkcji stopów RR i w dużym 
stopniu przyczyniła się do ich udoskonalenia i do 
powodzenia, jakiem się cieszą, co jest głównie za- 
sługą naczelnego dyrektora tej firmy p. W. De- 
vereux, wybitnego fachowca w tej dziedzinie. 

niniejszym referacie omówię tylko część tych 
stopów, mianowicie tylko stopy Hiduminjum Y, 
RR-56 i RR-59, nadające się do przekuwania głów- 
nie w foremnikach, 

Z kilku artykułów w literaturze polskiej oraz 
z licznych publikacyj w językach obcych, czy to 
w literaturze technicznej, czy w wydawnictwach 
firmowych, własności kutych stopów Y, RR-56 i 
RR-59 oraz ich zastosowanie są wystarczająco 
znane, aby je w niniejszym referacie omawiać, 

Z tego powodu przypomnę tylko krótko niektóre 
z nich, zestawione w tabeli I, i przejdę do produk- 
cji, o której dane w literaturze są dość skąpe. 


Materjał 


Materjał do kucia używamy lany w postaci blo- 
ków, różnych kształtów i wymiarów, lub walcowa- 
ny albo tłoczony w prętach różnych przekrojów. 
Materjał tłoczony lub walcowany kuje się bardzo 
dobrze, bo jest to materjał już przerobiony. Lany 
materjał natomiast, aczkolwiek też jest dobrze ko- 
walny, to jednak trudniejszy w kuciu od poprzed- 


*) Referat zgłoszony na IX Zjazd Inż. Mech. Polskich. 
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TABELA 1 


Skład chem i własności stopów hiduminjumY, 
RR-56 i RR-59 


Stop Y Stop RR-56 Stop RR-59 
Cu 3,5 — 4,5 Cu | 1,5 — 2,5 15 —25 % 
Ni 1,8—2,3 Ni | 0,5 — 1,5 05 — 1,5 , 
Mg 1,2 — 1,7 Mg| 06 —1,2 1,4 = 1,8 „ 
AL reszta Fe | 0,8 — 1,5 1,2 — 1.5 , 
Zanieczyszczenia: 
Fe <0,75 Ti | 0,02— 0,12 0,02 — 0,12 „ 
Si <0,75 Si |<1 < 1,25 
Pb + Zn + Sn £0,1 Al | reszta reszta 
| | Y RR-56 RR-59 
| 
a | Ciężar właściwy | 2,75— 2,8 2,715 — 2,8 2,75 - 2,8 
m I — —————„_—_>„_— 
EEPE R, min. 35 42— 45 33 — 43 
2 CEJ AM | 15— 20%| 10— 15%| 6— 10% 
EEICE Hg ponus 120—160 | 110 —150 
ŻE si R, | w 1 38 35 
s |SB A | — | 6—=—10%| 4— 6% 
c jas Hz | — 120—160 | 110—150 


Wytrzymałość itwardość w różnych temperatu- 
rach po 30 minutach grzania. 


Y | RR—56 | ,RR—59 

| RR | HE! R, | Hs | R, | HB 
50° | 39 117 | 45 135 41,5 | 131 
1500 | 365 | 107 | 395 | 120 | 365 | 120 
250 | 315 | 82 | 31,5 84 | 31,5 87 
350 165 | 24 | 15 18 | 145 26 


Tarcie względne, mierzone przyrządem 
Rolls-Royce. 


| Y RR—56 |  RR—59 
100° | 405 | 098 | 098 
150° 1,07 0,89 | 0.88 
2000 1,1 089 | 091 


Próba Amslera na szybkozmienne nagłe obciążenie wy- 
kazała kilkakrotną wyższość materjału RR-56 nad Y. 
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niego, Wymagania, jakie stawiamy materjałowi la- 
nemu, są bardzo wysokie, Materjał musi być nie- 
tylko wolny od wszelkich zanieczyszczeń, porowa- 
tości, pęcherzy gazowych i segregacji, ale musi też 
wykazywać bardzo dobrą strukturę. Bloczek o 
strukturze grubszej kolumnowej nie da się prze- 


Struktura dobra 


z 


Materjał porowaty 
Rys. 1. Struktura materjału lanego do kucia 


Gruba struktura roznokierunkowa 


kuć: siły międzykrystaliczne są wtedy za słabe 
i na granicach kryształów tworzą się pęknięcia. 
Wogóle w wypadkach miejscowej budowy grubo- 
krystalicznej duże kryształy łatwiej się kruszą niż 
sąsiednie drobne, na które wtedy przenoszą się 
nadmierne obciążenia, powodując pękanie. Dlate- 
go też konieczne jest, aby bloki posiadały równo- 
mierną, drobną budowę różnokierunkową (rys. 1). 


Kucie 


Kucie stopów aluminjowych, o których mowa, 
odbywa się pozornie tak samo, jak kucie stali. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że 
produkcja ta wymaga znacz- 
nie dokładniejszej kontroli i 
uwagi. 

Obok wysokich wymagań, 
stawianych tej produkcji, 
występują też poważne trud- 
ności. Chcąc uniknąć pękania 
materjału, należy naprz. 
przestrzegać właściwego sto- 
sunku długości okrągłego 
bloczka do jego średnicy; na- 
leży zużyć najpierw pewną 
ilość pracy na przygotowa- 
nie lanego materjału, zanim 
się zaczyna wyrabiać zeń 
wymagany kształt; kuć wła- 
ściwemi uderzeniami młota 
„nie za słabemi, ani za cięż- 
kiemi i t. d. Przy zbyt cięż- 
kich uderzeniach jest obawa 
zniszczenia kryształów ma- 


TOM I — Nr. 10 


terjału, a przy zbyt słabych — wytworzenia nie- 
równomiernej struktury. 

„Uważać należy, aby nie utworzyły się fałdy po- 
wierzchniowe, zakucia pochodzące z powierzchnio- 
wego poślizgu metalu, aby przy oznakach pękania 
materjału w czas wyciąć słabe miejsca, chroniąc 
w ten sposób sztukę od zabrakowania i t. d. 

Niezbędne jest też przestrzeganie końcowej tem- 
peratury kucia, jeżeli bowiem temperatura pod- 
czas kucia spadnie nadmiernie, to kucie pozosta- 
wi w materjale naprężenia wewnętrzne, powodu- 
jące rozrost kryształów podczas obróbki termicz- 
nej (rys. 2), Temperatura kucia, a właściwie tem- 
peratura, do której podgrzewamy materjał przed 
kuciem, wynosi 470° + 5°. 

Materjał musi być w całej swojej masie zagrza- 
ny do tej temperatury, a szczególnie jeżeli chodzi 
o materjał lany, wystarczająco długo wygrzewa- 
ny, aby znajdował się w stanie najkorzystniejszym 
do kucia, mianowicie z jaknajwiększą ilością skład- 
ników utwardzających w roztworze, co uzyskuje- 
my przez powolne podgrzewanie i pozostawianie 
lanego materjału w tej temperaturze w ciągu kilku 
godzin. 

Budowa pieców, służących do tego celu, jest do 
tych wymagań specjalnie dostosowana. Komory 
grzejne wykazują doskonałą równomierność tem- 
peratur w całem swem wnętrzu, będąc wyposażo- 
ne w regulację temperatury zapomocą czułych 
przyrządów. Najlepiej nadają się do grzania ma- 
terjału piece elektryczne, wyposażone w wentyla- 
tory oraz aparaty samopiszące i automatycznie re- 
śulujące temperaturę. Bardzo dobre są również 
wanny saletrzane, które są tanie i proste w obsłu- 
dze, ale nadają się tylko do zastosowania przy 
kuciu zgrubsza pod młotem, nie nadają się zaś do 
kucia w foremnikach. 

Przy kuciu w foremnikach musimy włożyć oko- 
ło 50% pracy w materjał lany celem utworzenia 
kształtu wstępnego, pozostawiając resztę na prze- 
róbkę w samym foremniku. Wstępny kształt od- 
kuwki jest bardzo ważny i po jego ustaleniu po- 
winien być w pracy zawsze zachowany. Gdy wstęp- 
ny kształt jest za duży, w linji szwu materjału 
powstaje pas materjału osłabionego, a w niektó- 


Rys. 2. Rozrost kryształów w temperaturze obróbki termicznej 
w materjale tłoczonego pręta wskutek napręzeń wewnętrznych. 
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rych wypadkach nawet pęknięcie. Z tego powodu 
nie można odkuwek, wykonanych w foremnikach 
o połówkach względem siebie przesuniętych, po- 
prawić drogą nasunięcia połówek foremników i po- 


Rys. 3. Wpływ wielkości odkuwki wstępnej na odkuwkę gotową. 


a — przedmiot wykonany z odkuwkı wstępnej o wymiarach znacznie przekraczających wymagane, 
b— z odkuwki nieco przekraczającej wymiary wymagane, 


c — z obrobki o wymiarach własciwych 


nownego ubicia, gdyż wytwarza się osłabiona war- 
stwa materjału w linji podziału. Tworzą się rów- 
nież przy tem zakucia w materjale warstewki, ścię- 
tej przez nasuniętą połówkę foremnika. Wykrycie 
zakucia lub pęknięcia jest często bardzo trudne, 
ponieważ warstwy materjału bardzo ściśle przy- 
legają do siebie i czasami wykrywa się taką wa- 
dę dopiero przy obróbce mechanicznej (rys. 3). 
W celu uniknięcia wad powierzchniowych, dajemy 
wszędzie, gdzie tylko możliwe, jaknajwiększe pro- 
mienie zaokrąglenia, a w odkuwkach, podlegają- 


cych obróbce mechanicznej, — duże naddatki na 
obróbkę. 

Przy kontrolnem trawieniu zanurzamy odkuwki 
po kolei: do gorącej wody — w celu zagrzania, 


do rozczynu kwasów siarkowego i fluorowodoro- 


Rys. 4. Głowica cylindrowa. 
a — bloczek odlany, b — spęczony, c — po pierwszem ubiciu, d — po 2-m 
ubiciu, e — głowica po stoczeniu szwu, f — głowica gotowa (obrobiona). 


378 


ROK 1935 


wego, — gdzie na powierzchni odkuwek pozosta- 
je czarny nalot składników nierozpuszczalnych w 
tych kwasach, powstały ze składników utwardza- 
jących materjału, do wody — w celu opłókania, 
do rozczynu kwasu azotowe- 
go w wodzie — dla rozpusz- 


czenia czarnego nalotu i 
wreszcie znowu do gorącej 
wody — do szybkiego wy- 


schnięcia po wyjęciu. 


Przy trawieniu powierzch- 
nia odkuwek przybiera bar- 
wę srebrzystą i pozwala na 
wykrycie oraz usunięcie wad 
powierzchniowych, występu- 
jących w postaci ciemnych 
linij. Właściwy dobór prze- 
biegu włókien materjału, sto- 
sownie do linij działania sił 
głównych, aby ich kierunek 
nie uległ nagłym zmianom, 
i t. p. zagadnienia pomijam, 
Ważne są tu ogólnie znane 
zasady kucia. 


Przykłady przedmiotów kutych wskazują rys. 
4—6 (głowica, tłok i kołnierz sprężarki), 


Obróbka termiczna 


Ograniczony zakres niniejszego referatu nie po- 
zwala na zajęcie się teoretyczną stroną termicznej 
obróbki stopów aluminjowych. Wybitni badacze 
na całym świecie zajmowali się tem zagadnieniem 
(Hanson, Gayler, Rosenhain i inni w Anglji (Na- 
tional Physical Laboratory); Merica, Waltenburgh 
i Scott w St. Zjedn. (Bureau of Standards) i inni). 


Ogólnie możemy powiedzieć, że obróbka ter- 
miczna polega na tem, że w pierwszej jej części, 
przez grzanie przedmiotów do temperatury 515 — 
535°C (dokładne temperatury podaje tabela II), 
składniki utwardzające, jak Mg,Si i t. p., przecho- 
dzą do roztworu, aby w drugiej części, przez grza- 
nie w temperaturze 160 — 180° w wypadku RR-56 
i RR-59, albo bez dodatkowego grzania w wypad- 
ku Y, wydzielić się w postaci, uszlachetniającej 
własności materjału. Strukturę materjału widzimy 
na mikrofotografjach rys. 7, 8 i 9. 


Rys. 5 Tłok. 


a — bloczek odlany, b — spęczony, c — ubity, d — oskorowany, 
e — tłok obrobiony. 
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Rys. 6, Kołnierz sprężarki, 


a — surowy pierścień gotowy do ubajania w foremniku, 
b — kołmierz spręzarki, ubity w foremniku. 


Przebieg obróbki termicznej stopów Y, 
i RR-59 podaje tabela IL. 
TABELA II 
Przebieg obrobki termicznej 


RR-56 


py I obrobka termiczna II obrobka termiczna 
Y |510—5200|2godz.| studz we | 

wrzącej 
wodzie 

RR56 | 525—535°|2 godz.|  studz 170—180°16—20| studz 
w ciepłej d w letniej 
wodzie godz wodzie 

RR59 |525—535"|2 godz.| studz |170—1800|16—20' studz 
w ciepłej d w letniej 
wodzie godz wodzie 


Zasadniczym i nieodzownym warunkiem pro- 
dukcji omawianych stopów wogóle, a ich termicz- 
nej obróbki w szczególności, jest gruntowny i nie- 
zawodny system kontroli temperatur. 
Bardzo dobry sposób rozwiązania tej sprawy jest 
pokazany schematycznie na rys. 10. 

Przy takim lub podobnym sposobie kontroli tem- 
peratur, sprowadzających wątpliwości co do rze- 
czywiście zastosowanych temperatur do minimum, 
przy pewnej praktyce i wystarczającej uwadze, 


Rys. 7. Mikrofotografja stopu Y w stanie: a — odla- 
nym; b — kutym; c — kutym, obrobionym termicznie, 
d — przegrzanym. 


Rys. 8, Mikrofotografja stopu RR56 w stanie: a — 
odlanym; b — kutym; c — obrobionym termicznie; 
d — przegrzanym 


produkcja idzie bez większych wahań w wynikach. 
Naturalnie, urządzenia i wyposażenia są kosztow- 
ne, lecz oszczędności w inwestycjach są tu nie na 
miejscu. 

Zakresy temperatur są za wąskie, aby można 
było zabezpieczyć sobie trwałe pozostawanie w 
ich granicach półśrodkami. Najlepsze wyniki bo- 
wiem otrzymujemy, pozostając w jeszcze węższych 
granicach temperatur od wskazanych w tabeli II; 
naprzykład w wannach saletrzanych, które najle- 
piej stosować do pierwszej obróbki termicznej, 
równomierność temperatur we wszystkich miej- 
scach kąpieli i wahania w czasie obróbki termicz- 
nej pozostają poniżej 5° C. 

Taka ścisła kontrola temperatur jest jeszcze i 
dlatego konieczna, że wykrycie nieznacznego 
przegrzania materjału jest dość trudne. Próba wy- 
trzymałościowa nie wykaże nieznacznego prze- 
grzania; dopiero znaczniejsze przegrzanie, ponad 
10°C, spowoduje, że wynik wytrzymałościowy 
spadnie poniżej wymaganego. W celu sprawdzenia 


Rys. 9. Mikrofotografja stopu RR59 w stanie: a — 
odlanym; b — kutym; c — obrobionym termicznie; 
d — przegrzanym, 


379 


ZEGLAD 
MECHANICZNY 


materjału na przegrzanie w I-szej obróbce ter- 
micznej, pobieramy z każdego ładunku próbkę do 
badania mikroskopowego. Mimo że jest to najpew- 
niejszy z dotychczas stosowanych sposób wykry- 
cia przegrzania, jest to jednak również próba, nie 
dająca możliwości dokładnego wnioskowania o 
temperaturach, jakie istotnie były zastosowane 
w obróbce termicznej. Materjał silnie przegrzany 
łatwo poznać pod mikroskopem. 

Przykłady tego widzieliśmy na mikrofotograf- 
jach rys. 7 — 9. Ale ponieważ poprawna obróbka 
termiczna wymaga zastosowania dość wysokich 
temperatur (530° dla RR-56 i RR-59), którym to- 
warzyszą pewne oznaki początku przegrzania, trze- 
ba bardzo dużej praktyki i wczucia się, aby poznać 
nieznaczne przegrzanie. Prawdopodobnie najlep- 
szą próbą na przegrzanie byłaby próba na wielo- 
krotne uderzenia (ang. repeated impact test), np. 
na specjalnej maszynie Amslera, lecz próba ta nie 
jest wogóle narazie stosowana. Dlatego też, prak- 
tycznie biorąc, dla warsztatowca, rozporządzają- 
cego dokładnym systemem kontroli temperatur, 
oznaką przegrzania będzie wykryte przez pomiar 
temperatur przekroczenie właściwej temperatury. 
Wpływ przegrzania, względnie niedogrzania, pod- 
czas obróbki termicznej na własności materjałów 
są krótko zestawione na schemacie rys. 11. Przy 
obróbce termicznej trzeba uważać, aby nie łado- 
wać, szczególnie przedmiotów większych lub o na- 
głych zmianach wielkości przekrojów, przy zbyt 
wysokiej temperaturze, aby nie powstały naprę- 
żenia, mogące wywołać pęknięcie. Tak samo nie 
jest wskazane stosowanie zbyt zimnej wody przy 
hartowaniu. 


Wskaźniki ı rejestrat 
piecach! wonach L ATA 


erie raz do roku parami Sprawdzone okres0- 
ych, Urzędzie Miar wo (miesięcznie) na potencjom, 


Sprawdzanie 
dziennie na 


1 Kazdy ładunek sprawdzany wskaźnikiem 
kontrolnym 
2. Piece okresowo (tygodniowo) sprawdzane na 
równomierność temperatur w całej komorze. 


Rys. 10. System kontroli temperatur. 


Do I-szej obróbki termicznej możemy stosować 
zarówno piece elektryczne, jak i kąpiele saletrza- 
ne, a do II-giej obróbki termicznej — piece elek- 
tryczne lub gazowe. Przy I-szej obróbce termicz- 
nej najmniej kłopotu i najlepsze wyniki dają wan- 
ny saletrzane. Automatyczna regulacja jest bez- 
względnie wskazana. 


Kontrola odkuwek 


, Pomijając sprawy wymiarowe, kontrola odbywa 
się zapomocą próbek osobno kutych, lub wycię- 
tych z samych odkuweęk. Próbki osobno kute po- 
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winny pochodzić z tego samego wsadu, co i odkuw- 
ki, i przechodzić obróbkę termiczną razem z od- 
kuwkami Aby były miarodajne, powinny mieć 
mniej więcej ten sam stopień przekucia, co i od- 
kuwki. Próbki wycinane z odkuwek powinny być 
pobierane wzdłuż lub wpoprzek włókien, tworząc 
próbkę wzdłużną, względnie poprzeczną. Ponie- 
waż wycięcie takich próbek, o dokładnie wzdłuż- 
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Rys. 11. 


[mmm Jee osła 


Wpływ miedokładności obróbki termicznej 
ma własności tworzywa. 


nym lub poprzecznym przebiegu włókien, jest czę- 
sto trudne, oraz ze względu na to, że wycięcie 
próbki z reguły niszczy odkuwki, przeważnie uży- 
wa się do odbioru próbek osobno kutych. 

Na próbki wycięte z odkuwek najczęściej są od- 
bierane tłoki, w mniejszym zaś stopniu korbowo- 
dy i głowice, Poza odbiorem na wyniki badań pró- 
bek kontroluje się również strukturę materjałów 
zapomocą mikroszlitów oraz makroszlifów. 

Do niniejszego referatu nie należy omówienie 
roli, jaką stopy te odegrały w lotnictwie. Przy- 
pomnę tylko, że części z tych stopów, wyrabiane 
zagranicą, były stosowane do silników, użytych do 
zdobycia rekordów: wysokości, szybkości (w po- 
wietrzu i na ziemi) i długości lotu. Z odkuwek wy- 
konanych już w kraju zastosowano tłoki z RR-59 
w silniku, który zdobył nagrodę w Challengeu 
w ub. roku. Części z odkuwek krajowych pełnią 
już służbę w silnikach. A że jakość ich nie ustę- 
puje jakości odkuwek angielskich i odpowiada wy- 
maganiom naszego lotnictwa, widać choćby z te- 
go, że ilość braków jest znikoma. 

(EEJ 


La production des alliages forgés d'aluminium: 
„Hiduminium” Y, RR 56 et RR 59 


Résumé 


L auteur rappelle les qualıtés mécaniques des alliages en 
question et décrit les exigences qu'on pose aux matériaux 
de ce genre pour le forgeage, ainsi que le procédé de for- 
geage lui-même. Ensuite ıl s'occupe du traitement ther- 
m'que des alliages forgés, soulignant surtout le contrôle 
des températures. A la fm l'auteur décrit le contrôle des 
objets forgés et montre limportance des alliages légers 
forgeables pour l'aviation 
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Pewne dane do modyfikacji teorii obróbki termicznej 


stali szybkotnącej ” 


Inż. A. Aścik, SIMP, Starachowice 


Brak ścisłych „danych co do przemian alotropowych w stali szybkotnącej, zachodzących w rozm. wa- 
runkach grzania i studzenia. — Wtórna twardość i jej znaczenie w praktyce. — Dwie obecne teorje 
obróbki termicznej stali szybkotnącej. — Badania własne. — Wyniki badań. — Wnioski. 


EFERAT niniejszy streszcza wyniki pracy, 
R wykonanej w Centralnem Laboratorjum 

Państwowych Wytwórni Uzbrojenia w War- 
szawie i częściowo w Zakładzie Obróbki Mecha- 
nicznej Metali Politechniki Warszawskiej, 

Właściwa obróbka termiczna stali szybkotnącej 
chromowo - wolframowej została, jak wiadomo, 
opracowana przez Taylora już stosunkowo dawno 
i do dziś w praktyce jest, prawie bez zmiany, 
ogólnie stosowana. Jednak jej istota, jej teore- 
tyczne tłumaczenie, po wniknięciu w dzisiejsze 
teorje, pozostawia jeszcze wiele do wyjaśnienia. 

Wydaje się, że dużo światła na to rzuciłyby ba- 
dania, określające zależność między charakterem 
przemian alotropowych a szybkością studzenia, 
temperaturą nagrzania i temperaturą odpuszcza- 
nia. Kwestje te dla zwykłych stali węglowych są 
już tak dalece zbadane, że teorję obróbki termicz- 
nej tych stali ujęto niemal w formy matematyczne. 
Te same zaś zagadnienia w odniesieniu do two- 
rzywa szybkotnącego, jako stopu kilku, a nieraz 
kilkunastu pierwiastków, a więc aglomeratu bar- 
dzo złożonego, będą zapewne długo jeszcze, z bra- 
ku łatwych i pewnych metod badawczych, nasu- 
wały wiele spraw spornych, wymagających prze- 
dyskutowania. 

Wystarczy zastanowić się nad kwestją wtórnej 
twardości stali szybkotnącej w praktyce, aby się 
spotkać ze zjawiskiem, które nie da się ująć 
w pewne konkretne i jasne wyjaśnienie. Miano- 
wicie ogólnie stwierdzono, że po zahartowaniu 
stali szybkotnącej w temp. blisko punktu topienia 
i przy następnem jej odpuszczaniu w zakresie 
temp. 580—600", twardość wzrasta tak wysoko, że 
nawet przekracza twardość hartowania. Jest to 
oczywiście własność bardzo cenna, tembardziej że 
zjawisko to jest połączone ze wzrostem wytrzyma- 
łości na gięcie (do 400%), lecz w praktyce na go- 
towych narzędziach prawie nieosiągalna lub osią- 
galna bardzo rzadko. W hartowni narzędzi szybko- 
tnących, jeżeli uda się osiągnąć twardość gotowe- 
$o narzędzia po odpuszczeniu równą twardości 
hartowania, to już jest bardzo wiele. Przeważnie zaś 
narzędzia odpuszczane w zakresie temp. 580—600" 
tracą na twardości 30—70 jedn. Brinella. Jest to 
dla pewnych typów narzędzi, jak frezy fasonowe 
lub wolnoobrotowe, zjawisko całkiem niepożądane, 
a nawet wręcz szkodliwe. Narzędzia te pracują 
w warunkach, które nie wymagają wysokiej odpor- 
ności przeciw odpuszczaniu (b. słabo się rozgrzewa- 
ją i prócz tego przeważnie są chłodzone), lecz wy- 
sokiej odporności na ścieranie. W takich wypad- 
kach każde 30—70 jedn. Brinella wyższej twar- 
dości przedłuża wydajność tego bardzo zresztą 
kosztownego narzędzia, gdyż oczywiste jest, że 
materjał twardszy jest odporniejszy na zużycie 


*) Referat zgłoszony na IX Zjazd Inż. Mech, Polskich. 


wskutek mniejszej jego ścieralności. Dlatego też 
praktyka radzi sobie w ten sposób, że narzędzia 
odpowiednie poddaje się raczej sezonowaniu 
w temp. 200—250°, celem usunięcia tylko naprę- 
żeń wewnętrznych, natomiast rezygnuje się ze 
zmian strukturalnych, zachodzących w wyższych 
temp. odpuszczania, przynoszących coprawda wiel- 
kie korzyści, lecz będących jednocześnie powodem 
szybkiego stępienia i „zatarcia się' narzędzia w 
wymienionych wyżej warunkach pracy. 

Przyczyn zjawiska utraty twardości przy od- 
puszczaniu stali szybkotnącej dzisiaj jeszcze nie 
skonkretyzowano. Szuka się przyczyny w sposobie 
prowadzenia topu, jakości wsadu i mówi się po- 
wszechnie, że pewne tworzywo już z pieca wynio- 
sło dobre lub złe skłonności. 

Natomiast warto zaznaczyć, że stale szybkotną- 
ce, wytopione w piecu elektrycznym wysokiej czę- 
stotliwości, posiadają znacznie większą i niezmien- 
ną skłonność do wzrostu twardości w zakresie od- 
powiednich temperatur odpuszczania. Przyczyna 
tej, tak cennej własności stali szybkotnących, wy- 
topionych w tym piecu, kryje się — według po- 
wszechnej opinji badaczy — w odmiennym cha- 
rakterze wsadu, w braku zjawisk lokalnego prze- 
grzania w czasie topu i w dobrem przemieszaniu, 
które w piecu tym, zależnie od ilości okresów, za- 
chodzi więcej lub mniej intensywnie, lecz stale, 

Jeżeli chodzi ogólnie o teorję obróbki termicz- 
nej stali szybkotnącej, to właściwie oparta ona jest 
na analogji do przemian, zachodzących w czasie 
studzenia i odpuszczania zwykłej stali węglowej, 
z tą tylko różnicą, że w tworzywie szybkotnącem 
jako bardziej podatnem, wskutek zawartości pier- 
wiastków szlachetnych oraz wysokiej temperatury 
hartowania, do przechłodzenia układu — zawar- 
tość austenitu w stanie hartowanym jest niepo- 
miernie większa. 


Są tylko dwa różne poglądy na rolę tego auste- 
nitu przy następnem odpuszczaniu. Mianowicie 
pewna część badaczy jest zdania, że wtórna twar- 
dość jest wywołana przemianą austenitu w mar- 
tenzyt, inna znowu nie przywiązuje wielkiej wagi 
do przemiany austenitycznej przy odpuszczaniu, 
twierdząc przytem, że wtórna twardość jest wy- 
wołana wydzielaniem się ultramikroskopowych 
cząsteczek obcej fazy (węglików) o wielkości kry- 
tycznej, zaklinowujących płaszczyzny poślizgu kry- 
ształów. 

Trudno przyznać rację jednym lub drugim, tem- 
bardziej, że tworzywo szybkotnące w stanie za- 
hartowanym stanowi układ zarazem przechłodzo- 
ny i przesycony, czyli że są wszelkie warunki ku 
temu, aby zachodziły oba procesy, t. j. przemiany 
i wydzielania się. Lecz bliższe badanie tego nasu- 
wa pewne pytanie. 
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Czy normalny zakres temperatur odpuszczania 
570—600 (mowa o stali szybkotnącej chromowo- 
wolframowej) jest zakresem najintensywniejszej 
przemiany — z jednej strony — i osiągnięcia kry- 
tycznej wielkości cząsteczek obcej fazy, z dru- 
śiej? Bo, zestawiając obie hypotezy, tak przecież- 
by wynikło. 


«4.20 j- 


Rys. 1. 
Schemat urządzenia do 
badania zmian własno- 

ści magnetycznych 
stali. 


Po odpuszczaniu otrzymuje się wzrost twardości 
np. o 60 jedn. Brinella ponad twardość hartowa- 
nia. Zbyt ryzykownem byłoby powiedzieć, że przy- 
rost około 30 jedn. Brinella powstał wskutek roz- 
padu austenitu, a o drugie 30 wskutek wydzielenia 
się węglików o krytycznej wielkości. Jeden z tych 
procesów musi bezwzględnie dać większy efekt 
przy odpuszczaniu, niż drugi. Lecz który? Nie jest 
wyłączone, oczywiście, że jeden proces może być 
przyczyną drugiego, lecz skutek musi być wyni- 
kiem tylko jednego procesu. 

W badaniach swoich autor usiłował na podsta- 
wie wyników własnych potwierdzić jedną lub dru- 
gą hypoteze odnośnie wtórnej twardości. Ponieważ 
przemiana austenitu przy odpuszczaniu jest przy- 
czyną wzrostu przenikliwości magnetycznej, przeto 
postanowiono, skonstruowawszy odpowiedni apa- 
rat, stwierdzić wpływ temperatury hartowania 
i odpuszczania, jak też i wpływ ośrodka chłodzą- 
cego na przebieś zmian magnetycznych, 

Badania przeprowadzone na 6-ciu tworzywach 
o składzie: 


|c | Mm | s | w | Ce | v | Mo 

Tworzywo A_ 0,63 | 0,23 | 0,23 | 196 | 47 | 14 | 06 
» B| 068 022; 0,24 | 22,6 | 4,92 | 0,4 | — 

» C ODl „| a Tit 528) — | = 

» D| 068) , ” |1495| 433| — | Z 

„ E| 0,69 s MAJd4 | =| = 

» F| 0,48 l » 11 ,27 3,48 | — | ce 


Należy podkreślić, że tworzywo F nie jest stalą 
szybkotnącą, użyto je do badań tylko dlatego, aby 
mieć stopniowanie w zawartości wolframu. 

Mając przebieg zmian własności magnetycznych 
w zależności od temperatury hartowania i odpusz- 
czania, mając również przebieg zmian twardości 
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w tych samych warunkach, można będzie wyciąg. 
nąć pewne wnioski o wpływie przemiany na 
wtórną twardość. 

Schemat aparatu podaje rys. 1, a ogólny widok 
rys. 2. 
EE całego aparatu jest oscylograł K; między 
biegunami jego elektromagnesu znajduje się lu- 


Widok ogólny urządzenia, podanego na rys. 1. 


sterko P, drgające w takt z prądem indukowanym 
(uzwojenia z,), czyli wykazujące amplitudę sinu- 
soidy prądu zmiennego. Jeżeli rzucimy strumień 
światła na zwierciadło tak, aby on się odbił pod 
pewnym kątem, to na ekranie ze szkła matowego 
(patrz rys. 2, E) otrzymamy taśmę, której długość 
zależy oczywiście od amplitudy sinusoidy prądu 
indukowanego. Zwierciadełko jest umieszczone 
w pętlicy, do której jest doprowadzany prąd indu- 
kowany 2-ch równych cewek, sporządzonych tak, 
że próbkę (ð 10 mm, dług. 100 mm) można wpro- 
wadzać dość ciasno w ich wnętrze, Uzwojenia ce- 
wek z, wewnętrzne, połączone są ze sobą równole- 
gle z pętlicą, zewnętrzne zaś tworzą osobne obwo- 
dy i połączone są z siecią prądu zmiennego. Stosu- 
nek zwojów zewnętrznych do wewnętrznych wy- 
nosił 3:1. 


Działanie aparatu jest następujące. Do jednej 
cewki, jak i do drugiej, wkłada się dwie próbki 
stali w stanie wyżarzonym (a). Oporem zmiennym 
R, reguluje się dotąd, aż na ekranie otrzyma się 
odcinek linji prostej. Wskazuje to, że w obwodach 
zewnętrznych cewek (z.) jest jednakowa siła elek- 
tromotoryczna, lecz o przeciwnym znaku. Wobec 
tego w uzwojeniach wtórnych z, popłyną takie sa- 
me prądy indukowane, których wzajemne działa- 
nie teoretycznie wynosi zero. Na rys. 3 sinusoida 


obraz na eArome 


S, niech przedstawia siłę elektromotoryczną w ob- 
wodzie prawym, a S, — takąż samą w obwodzie 
lewym. Wypadkowa tych sił będzie linją prostą 

A — wynosi zero. Na ekranie więc dostaniemy 
odcinek, odpowiadający wysokości lusterka (teo- 
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retycznie powinniśmy otrzymać punkt). Jeżeli te- 
raz z jednej cewki wyjmiemy próbkę wyżarzoną, 
a wprowadzimy hartowaną, to wskutek obecności 
austenitu przenikliwość magnetyczna tej próbki 


—— hartowane 
---—— puszczane w 
600° przez 40mm 


950° 986° 10359 1100 1200 9C 1280 


Temperaturo hartowania 


Rys. 4. Twardość tworzywa C i % austenitu 
przy hartowaniu w wodzie i w oleju. 


jest mniejsza, a więc i amplituda siły elektromo- 
torycznej staje się oczywiście mniejszą. Można to 
przedstawić w ten sposób, że amplitudę siły elek- 
tromotorycznej indukowanej, płynącej w obwo- 
dzie, w którym znajduje się próbka hartowana, 
wyobraża sinusoida S, Sumując sinusoidę S i Sa, 
otrzymamy już nie linję prostą, lecz sinusoidę S4 
i zwierciadło da na ekranie obraz w postaci taśmy 


Twardość Rockwella 


hartowane 
Sacia odpuszczanę w 6009 


950 986 1035 1100 
Temperatura hortowania 


Rys. 5. Twardość tworzywa E i zawartość % austenitu 
przy hartowaniu w wodzie i w oleju. 


świetlnej. Rozpiętość tej taśmy daje więc pojęcie 
o wielkości indukowanej wypadkowej siły elektro- 
motorycznej, która zależy od przenikliwości ma- 
śnetycznej próbki, — a tem samem i od ilości 
składnika paramagnetycznego, jakim jest właśnie 
austenit. Długość i szerokość taśmy zależy, prócz 
wypadkowej siły indukowanej, również od odle- 
głości. Oczywistym więc przeto staje się fakt, że 
ekran w ciągu badań musi się znajdować na jedna- 
kowej odległości od oscylografu. Ażeby się jednak 
od tego uniezależnić, t. j. nie podawać w wynikach 
długości taśmy, np. w milimetrach, i z tego dopiero 
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się orjentować o zawartości austenitu, usiłowano 
podać zawartość bezwzględną austenitu w tworzy- 
wie w procentach. Uskuteczniono to w sposób na- 
stępujący. Do obu cewek wkłada się dwie wyża- 
rzone próbki i, jak wyżej, kompensuje się oporem 
R., następnie jedną z nich się wyjmuje. Wtedy na 
ekranie otrzymujemy taśmę, odpowiadającą ma- 
ksymalnej amplitudzie, jako wynik przenikliwości 
magnetycznej 100% -ej modyfikacji żelaza 2 (prze- 
nikliwość całkowita). Przypuśćmy, że ta maksy- 
malna siła elektromotoryczna daje na ekranie taś- 
mę 100 mm. Na miejsce wyjętej próbki wyżarzo- 


Rys. 6. Struktura tworzywa E, hartowanego w temp. 1390” 
w wodzie lub oliwie. 


nej wprowadzamy próbkę hartowaną. Niech taśma 
na ekranie będzie wtedy np. 60 mm szerokości. Ze 
stu milimetrów otrzymaliśmy stratę 40 mm. Tych 
40 mm zostało skompensowanych przez istniejące 
w próbce hartowanej żelazo a, natomiast 60 mm 
nie zostało skompensowanych, gdyż nie pozwala 
na to paramagnetyczne żelazo y Wskutek tego na- 
leży stwierdzić, że stosunek żelaza y do żelaza a 
wynosi 6/4, a w ten sposób mamy, że 60% całej 
masy próbki stanowi żelazo y, czyli austenit. 

W ten sposób więc określano zawartość austeni- 
tu w badanych próbkach stali szybkotnącej. 


Rys. 7. Struktura tworzywa E o 68% austenitu. 


Po przeprowadzeniu całego szeregu badań na 
przeszło 2000 próbkach stwierdzono tą metodą 
dwa bardzo charakterystyczne zjawiska: 

1. Ilość austenitu w stali szybkotnącej pozostaje 
w stosunku odwrotnym do szybkości chłodzenia, 
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t. j. im energiczniej studzimy stal szybkotnącą, tem 
mniej zawiera ona austenitu. Zjawisko zupełnie 
odwrotne, niż w zwykłych stalach węglowych, 
gdzie t. zw. szczątkowy austenit znajduje się w ilo- 
ści większej przy zwiększeniu szybkości studzenia 
ponad szybkość krytyczną. 


a > | Tworzywo A | 
b hartoware oa 13209w olwie | 
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100 20 300 40 500 5706004650 


Rys. 8. Wpływ temperatury odpuszczania na rozpad 

austenitu, 

Wyniki tych badań są podane na rys. 4 i 5. 
Widać z tego, że hartowanie (grzanie próbek do 
temp. hartowania uskuteczniano w elektrycznej 
wannie solnej, składającej się ze stopionego 
BaCl,; jak wiadomo, jest to najlepsze urządzenie 
do hartowania stali szybkotnącej) w wodzie daje 
mniej austenitu, niż hartowanie na powietrzu. 

Na rys. 5 krzyżyk w górnym prawym rogu po- 
daje zawartość austenitu w próbce grzanej w temp. 
około 1390”, a następnie włożonej do pieca o temp. 
850” i studzonej z piecem. Piec wystygł po 9 go- 
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Rys. 9. Wpływ temperatury hartowania na twardość 
i na zawartość austenitu. 
dzinach. Jak widać, zpawisko to występuje tu je- 
szcze wybitniej, gdyż próbka zawiera okoł 68% 
austenitu. Rys. 6 podaje strukturę tworzywa E, 
hartowanego w temp. 1390” w wodzie lub oliwie, 
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a rys. 7 — strukturę tego samego tworzywa o 68% 
austenitu. 

2) Austenit stali szybkotnącej przy odpuszcza- 
niu prawie zupełnie nie rozkłada się aż do temp. 
500°C, W zakresie temp. 500—600” rozpad jego 
jest najintensywniejszy. W tym samym zakresie 
wzrost twardości jest również największy, rys, 8. 

3) Austenit jest tak trwały, że nawet przy od- 
puszczaniu w temp. 650” przez 2 godz. zostaje w 
tworzywie w ilości 20—30 %. 

4) Ze wzrostem temperatury hartowania (tempe- 
raturę mierzono termoparą platynową w specjal- 
nej osłonie — jeden i ten sam ośrodek chłodzenia) 
ilość austenitu wzrasta, lecz w temp. hartowania 
praktycznego, t. j. począwszy od temp. 1200 do 
1350, wzrasta stosunkowo, nieznacznie — o 
8—15%, rys. 9. 

5) Rozpad austenitu przy odpuszczaniu zależy 
od wysokości temp. odpuszczania i odbywa się 
przy oziębianiu tworzywa od temp. odpuszczania 
do temp. otoczenia, przyczem wzrost objętości 
znajduje się w stosunku odwrotnym do szybkości 
studzenia, rys. 10. To ostatnie zjawisko obserwo- 
wano, posługując się dilatometrem Chóvenard'a. 
Poddano badaniom zaledwie kilka próbek. Wyniki 
powyższe pozwalają wyciągnąć kilka ważnych i 
prawdopodobnie słusznych wniosków. 
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Jeżeli ze zwiększeniem szybkości studzenia stali 
szybkotnącej, której przemiana żelaza «a w żela- 
zo y zachodzi w temp. 820—840°, zmniejsza się 
ilość austenitu, to oczywiście zwiększa się ilość 
żelaza a. Ponieważ normalna temperatura harto- 
wania stali szybkotnącej leży blisko punktu topie- 
nia, a układ stali szybkotnącej ma zamknięty i ogra- 
niczony zakres istnienia żelaza y, przeto ta tem- 
peratura hartowania znajduje się w zakresie bądź 
tylko żelaza ð, bądź też w zakresie mieszaniny 
dwóch modyfikacyj ò i y żelaza, Oczywiste więc 
jest, że intensywniejsze chłodzenie wywołuje więk- 
sze przechłodzenie układu, a tem samem więcej 
żelaza ô (o) zatrzymuje w zwykłych temperatu- 
rach. Z tego wynika jednocześnie pytanie: Czy 
budowa poliedryczna hartowanej stali szybkotną- 
cej jest oznaką budowy austenitycznej, czy też 
ferrytycznej Wydaje się raczej, że tej ostatniej. 
Sam charakter poliedrów (nieregularne, bezkształ- 
tne) przypomina w zupełności kryształy ferrytu 
w stalach podeutektoidalnych. Natomiast kryszta- 
ły austenitu mają zwykle dość wyraźną budowę 
geometryczną pięcioboku. Pozatem austenit istnie- 
je w stali szybkotnącej już po przekroczeniu tem- 
peratur 820—840”, lecz budowa poliedryczna w 
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hartowanej stali szybkotnącej występuje dopiero po 
zahartowaniu w temp. conajmniej 1150”. Poniżej 
tych temperatur nie stwierdzono w hartowanem 
tworzywie nawet przy powiększeniu 1500 naj- 
mniejszych oznak budowy poliedrycznej, 
Próbowano określić temperaturę przemiany że- 
laza y w 9 przy pomocy zmodyfikowanego nie- 


Rys 11 


co dilatometru Chćvenard'a. Próbka była grzana 
w jednej tylko rurce kwarcowej, a ruch różnicowy 
stworzono przez mechanizm zegarowy, na którym 
był przylepiony papier fotograficzny — zamiast 
kliszy, Wykres otrzymany jest przedstawiony na 
rys. 11 i rozwinięty na rys. 12. Widoczna b. wy- 
raźna przemiana o + y w temp. 820—850" 
(zmniejszenie objętości) i prawdopodobnie y — ò 
w temp. powyżej 1100 do 1150%. Potem nastę- 
puje nagły spadek objętości, wywołany przez 
przemianę kwarcu. Do ogrzewania próbki w rur- 
ce kwarcowej skonstruowano specjalny piecyk 
silitowy i, jak widać z wykresu, grzano do 1300”. 
Trzy pomiary dały identyczne wyniki. Ponieważ 
nie dało się uniknąć przemiany kwarcu, przeto 
wynik ten jest może cokolwiek niedokładny, lecz 
niemniej prawdopodobny. 


Wyałuzenie 
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Te motywy przemawiałyby za tem, że poliedry 
sąraczej zwykłemi kryształami ferrytu, niż austenitu. 
Jeżeli chodzi o zagadnienie wtórnej twardości, 
to mimo tego, iż w zakresie temperatur odpusz- 
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czania 500—600' następuje największy rozpad 
austenitu i jednocześnie najintensywniejszy wzrost 
twardości, jednak to ostatnie zjawisko wydaje 
się nie być wynikiem pierwszego. Jeżeli zahartuje- 
my stal szybkotnącą od temp, 1150" i odpuścimy 
w temp. około 580°, to spadek twardości będzie 
b. znaczny; jeżeli zaś zahartujemy w temp. 13207 


Rys 13 Tworzywo A, grzane w temp 1200” w ciągu 90 sek, 
studzone w oleju Pow 800 


i odpuścimy w 580, to spadek ten będzie mini- 
malny, czasem żaden, a czasem nawet następuje 
wzrost twardości. Różnica w zawartości austeni- 
tu między tworzywem hartowanem w 1320” i 11509 
jest praktycznie b. mała i wynosi 10—15%. Prócz 
tego po odpuszczeniu, tak w jednym, jak i w dru- 
gim wypadku, zostaje austenitu do 30%. Trudno 
jest więc przypuszczać, aby taka mała różnica 
była przyczyną ustalenia się twardości na wyso- 
kim poziomie po hartowaniu, tembardziej, że za- 
chodzi również przy odpuszczaniu częściowy roz- 
pad martenzytu hartowania (zajmującego 40—50 % 
całej masy) i jego skutek jest napewno większy, 
niż przyrost twardości wskutek przemiany sto- 
sunkowo małej ilości austenitu w martenzyt. Nale- 
ży tutaj zwrócić uwagę na inne zjawisko, miano- 


Rys 14. Tworzywo A, grzane 80 sek w temp 13509, 
studzone w oleju Pow. 800 


wicie na ilość węglików, które przechodzą w roz- 
twór stały. 

Rys. 13 przedstawia strukturę tworzywa A, 
hartowanego w temp. 1200”, zaś rys. 14 — w 1350”. 
Widoczna ogromna różnica w zawartości węglików, 
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to znaczy, że stopień przesycenia siatki prze- 
strzennej jest w drugim wypadku o wiele większy 
niż w pierwszym. Tem samem więc i równowaga 
między roztworem stałym węglików w osnowie a 
resztą węglików jest bardziej niestała i przy naj- 
mniejszym bodźcu, którym jest właśnie odpusz- 
czanie, dążność, względnie zdolność do wyrzuca- 
nia „niepotrzebnych“ elementów obcej fazy jest 
wielka. Prócz tego, ilość tych ultramikroskopo- 
wych elementów (węglików lub innych związków 
chemicznych) będzie również nadzwyczaj duża; 
odpowiednio do tego, ile ich jest w roztworze 
stałym. Należy dodać jeszcze, że przeładowanie 
siatki przestrzennej jest tak duże, iż można przy- 
puszczać, że atomy tych obcych elementów są tuż 
przy brzegach kryształów, i to jest również jeden 
z czynników ułatwienia wydzielania się. To wszy- 
stko przemawiałoby za tem, że wtórna twardość 
stali szybkotnącej jest — jeżeli nie jedynie — to 
w każdym razie w bardzo decydującej mierze wy- 
wołana wydzielaniem się węglików, względnie in- 
nych związków chemicznych na granicach płasz- 
czyzn poślizgu kryształów tego tworzywa. 

Nie należy jednak negować przemiany auste- 
nitu w martenzyt i zaprzeczać jej jakiejkolwiek 
roli w procesie wzrastania wtórnej twardości. 
Wiadomo np, że stopy Fe-W -Co, dobrane 
w takim stosunku %-wym, że mają tylko jedną 
modyfikację żelaza — « lub y — posiadają rów- 
nież wtórną twardość, lecz maximum jej otrzymu- 
je się w pierwszym wypadku przy temp. odpu- 
szczania 900°, w drugim — przy 800”. Stopy zaś 
te, posiadające przemianę żelaza, osiągają maxi- 
mum wtórnej twardości już w 700”. Czyby więc 
nie można było przypuścić, że przemiana jednej 
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fazy żelaza w drugą sprzyja wtórnej twardości, 
to znaczy przyśpiesza ten proces. Możliwe więc 
jest, że i w stali szybkotnącej przemiana austeni. 
tyczna przy odpuszczaniu odgrywa rolę pewnego 
katalizatora i może tu leży ziarno zgody pomiędzy 
zwolennikami obu teoryj obróbki termicznej stali 
szybkotnącej. 

Kończąc swój referat, poczuwam się do miłego 
obowiązku podziękowania p. Naczelnemu Dyrek. 
torowi P. W. U. Inż, W. K. Wierzejskiemu za 
finansowe poparcie tej kosztownej pracy, p. Inż, 
E. Osce, Szefowi Centr. Lab., za danie inicjatywy 
i szczere poparcie, p. Prof. Dr. Inż. I, Czopiwskie- 
mu za światłą opiekę, p. Prof. Inż. St. Płużańskie- 
mu za zezwolenie korzystania z przyrządów Za- 
kładu Obróbki Metali i p. Inż. W. Biernawskiemu 
za bezinteresowną konstrukcję i pomoc w korzy- 
staniu z aparatu opisanego wyżej. 

©... 
Possibilité d'une modification de la théorie 
du traitement thermique de l'acier rapide 
Résumé: 

Après avoir souligné le manque de données exactes sur 
les transformations allotropiques de l'acier rapide qui ont 
lieu dans les conditions normales de l'échauffement et du 
refroidissement, ainsi que rappellć l'importance pratique 
de la dureté secondaire, l'auteur cite les deux théories du 
traitement thermique existant actuellement et décrit les 
essais qu'il a effectués pour déterminer quelle est la théorie 
la plus justifiée, 

ans les conclusions l'auteur prouve que la structure 
poliedrique n'est pas une caractéristique de la structure 
martensitique, mais de celle ferritique, donne une défini- 
tion de la transformation y 3 du fer, montre que la du- 
reté secondaire ne résulte pas de la transformation de 
l'austénite en martensite et indique le rôle probable de la 
transformation austénite—martensite. 
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Inż Dr. A. Farnik, Huta Baildon 


Cechy stali ognioodpornych: dobra odporność na zendrowanie i wytrzymałość na gorąco. — Wpływ do- 
datków stopowych: chromu, krzemu i aluminjum na odporność i zendrowanie. — Czynniki wysokiej wy- 
trzymałości na gorąco. — Warunki dobrej obrabialności plastycznej na gorąco i na zimno, obrabialności 
mechanicznej oraz spawalności stali ognioodpornych. — Rentowność i zakres stosowania stali ognio- 


odpornych. 
NE ognioodporne, by mogły znaleźć mo- 


żliwie jaknajszersze zastosowanie, odzna- 
czać się powinny następującemi cechami: 

a) dobrą odpornością na zendrowanie w temp. 
wyższych, 

b) wysoką wytrzymałością na gorąco, 

c) dobrą obrabialnością i spawalnością, 

d) możliwie niską ceną. 


Odporność na zendrowanie 


Doniedawna pod pojęciem stali ognioodpor- 
nych rozumiano stale, które wykazywały tylko 
dobrą odporność na zendrowanie, i już zwyczajne 
żelazo alitirowane należało do tej grupy. Kon- 
struktor jednak, prócz dobrej odporności na zen- 
drowanie, postawił żądanie i wysokiej wytrzy- 
małości na gorąco, przez co metalurgja stanęła 
przed nowemi zagadnieniami, gdyż niekoniecznie 
dodatki stopowe, podnoszące odporność na zen- 
drowanie, korzystnie wpływają na ukształtowa- 


*| Referat zgłoszony na IX Zjazd Inż, Mech, Polskich. 
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nie się innych cech, wymaganych od stali ognio- 
odpornych. 

Odporność na zendrowanie jest jedną z istot- 
nych cech stali ognioodpornych i jest raczej za- 
leżna od charakteru powstałych produktów utle- 
niania, niż od powinowactwa do tlenu pierwiast- 
ków, wchodzących w skład stali ognioodpornych. 

porność na zendrowanie podnoszą przede- 
wszystkiem dodatki chromu, krzemu i aluminjum, 
a więc pierwiastków o bardzo silnem powinowac- 
twie do tlenu, które znajdują w metalurgji zasto- 
sowanie jako odtleniacze. Odporność na zendro- 
wanie polega na wytworzeniu warstwy zendry 
bardzo trwałej i ściśle przylegającej, tak że cien- 
ka warstwa powstałych tlenków chroni materja: 
od dalszego działania tlenu, Bardzo ważną rolę 
odgrywa tu spółczynnik rozszerzalności zendry, 
gdyż przedmioty sporządzone ze stali ogniood- 
pornych podlegają kolejnemu nagrzewaniu i stu- 

zeniu i przy tych procesach, wskutek zbyt wiel- 
kich różnic skurczów na óchronnej powłoce tlen- 
ków, powstają rysy, względnie całe płaty zendry 
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odpryskują zupełnie i, ułatwiając dostęp tlenu, 
dają możność dalszego zendrowania. 

Żelazo zwykłe w temperaturach normalnych 
podlega procesowi utleniania dosyć wolno, lecz 
w miarę podnoszenia się temperatury szybkość 
tego procesu znacznie się podnosi, a powyżej 
500” jest już tak znaczna, że uniemożliwia sto- 
sowanie tego tworzywa do konstrukcji elemen- 
tów, pracujących w temperaturach wyższych. 
Powstające tlenki żelaza nie mają zdolności 
ochronnych, gdyż są bardzo nietrwałe, mogą 
występować w kilku stopniach utlenienia i, dzię- 
ki reakcjom pomiędzy tlenkami bogatszemi w 
tlen a żelazem, tlen od powierzchni jakby dyfun- 
duje wgłąb, niszcząc coraz to dalsze warstwy 
zdrowego materjału. Pozatem tlenki żelaza, wy- 
stępujące zawsze w grubszych warstwach, wsku- 
tek znacznych różnic dilatometrycznych, łatwo 
odpryskują. Przez dodanie odpowiednich dodat- 
ków stopowych do żelaza, na powierzchni przed- 
miotów, sporządzonych z tych stopów, w tempe- 
raturze wyższej powstają bardzo trwałe tlenki 
dodatków stopowych i te właśnie bronią tworzy- 
wo przed dalszym postępem utleniania. Jako do- 
datki stopowe, podnoszące odporność na zendro- 


wanie stali ognioodpornych, stosowane są — jak 
wspomniano — głównie: aluminjum, chrom 
i krzem. 


Pierwotny sposób podnoszenia odporności na 
zendrowanie żelaza zwykłego przez pokrywanie 
powierzchni przedmiotów cienką warstwą alu- 
minjum, został zupełnie zarzucony, gdyż w ten 
sposób — choć znacznie podnoszono odporność 
powierzchni na zendrowanie, — ale przedmioty 
alitirowane nie mogły być poddawane, ze wzglę- 
du na możność uszkodzenia powierzchni, żadnej 
obróbce plastycznej albo mechanicznej. Pozatem 
zakres stosowania przedmiotów  alitirowanych 
nie mógł przekraczać 1000, gdyż w temperatu- 
rach wyższych aluminjum z warstwy zewnętrznej 
dosyć szybko dyfundowało wgłąb materjału i zu- 
bożona w Al warstwa zewnętrzna traciła swe 
właściwości chronienia przed zendrowaniem., 
Wytrzymałość na gorąco materjału przez alitiro- 
wanie nie została podniesiona, 

Metalur$om udało się wynaleźć stopy, które 
odznaczają się dobrą odpornością na zendrowa- 
nie, a równocześnie wysoką wytrzymałością i do- 
brą obrabialnością. Jak wspomniano, odporność 
na zendrowanie podnoszą dodatki Al, Si i Cr 
i, z trzech możliwych stali stopowych, czyste 
stale aluminjowe i krzemowe odznaczają się zna- 
czną kruchością i złą obrabialnością, natomiast 
czyste stale chromowe odznaczają się stosunko- 
wo dobrą  obrabialnością, jak również dobrą 
odpornością na zendrowanie, Znacznie lepsze 
wyniki uzyskujemy z kombinacyj stopowych, 
zwłaszcza przez dodanie niklu. 

Ochraniające działanie dodatku chromu do że- 
laza ilustruje rys. 1 i 2. Rys. 1 przedstawia straty 
na wadze stali o różnej zawartości Cr na 1 m? 
powierzchni, wskutek utlenienia przy różnych 
temperaturach. 

Jak widać z powyższego, w miarę wzrostu 
zawartości chromu, odporność na zendrowanie 
wzrasta i np. stal o zawartości 9,8% Cr ma tę 
samą odporność na zendrowanie przy temp. 800”, 
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co stal o zawartości 0,4% Cr przy temp. 600". 
(Badania długotrwałe zendrowania trwały 120 
godzin). 

Ochraniające działanie chromu w temperatu- 
rach jeszcze wyż- 
szych przedstawia 
rys. 2. 
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Rys. 2, Straty na wadze 
stali chromowych w temp. 


wyższych wskutek zendro- 
wania (4 godz.). 
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Rys. 1. Straty na wadze stali 
chromowych w temp wyższych 
wskutek zendrowania 
(120 godzin). 
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Jak widać z powyższych rysunków, stosowa- 
nie nawet wyżej stopowych stali chromowych 
nie może uchronić przed silnem zendrowaniem 
w temperaturach wysokich. Przez dodanie dal- 
szych dodatków stopowych można znacznie pod- 
nieść ochraniające działanie chromu, wzgl. moż- 
na część chromu zastąpić temi pierwiastkami. 
W pierwszym rzędzie, jako dodatki, znajdują za- 
stosowanie krzem i aluminjum. Nieznane są ba- 
dania czystych stali krzemowych na odporność 
na zendrowanie, ale już nieznaczne dodatki krze- 
mu bardzo silnie wzmacniają ochraniające dzia- 
łanie chromu. Rys. 3 ilustruje wpływ dodatku 
krzemu na podniesie- 
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Rys. 3. Wpływ krzemu na 

odporność stali chromowej 

przeciw utlenianiu. Czas 
utleniania 120 godz. 


Rys. 4, Straty na wadze 

stali aluminjowych przez 

zendrowanie w temp. wyż- 
szych (4 godz.) 


chromowej wynosiła w temperaturze 700° 360 
ślm* a w temperaturze 800° — 900 g/m, to 
przy dodaniu 2% Si straty w tych samych tempe- 
raturach wynoszą już tylko 70 g/m*, wzgl. 320 
ś/m?, a z dalszym wzrostem Si jeszcze znacznie 
się obniżają, czyli odporność na zendrowanie 
wzrasta. 

Bardzo silnie ochraniająco działa również alu- 
minjum. Czyste stale stopowe aluminjowe, mimo 


387 


PRZEGLĄD 
MECHANICZNY 


że odznaczają się bardzo dobrą odpornością na 
zendrowanie, nie są w praktyce stosowane ze 
względu na swą kruchość i złą obrabialność. 
Wpływ aluminjum na odporność na zendrowanie 
przedstawia rys. 4. Z przebiegu krzywych widać, 
że już małe dodatki Al powodują bardzo silny 
przyrost odporności na zendrowanie, i to niepo- 
miernie silniej, niż dodatki chromu. Wprowadze- 
nie większych ilości Al do stali połączone jest 
jednak z pewnemi trudnościami, stal jest gęsto- 
płynna, trudno się rozlewa, to też interesujące 
są wyniki wpływu obu pierwiastków równocze- 
śnie na odporność na zendrowanie. E. Scheil 
i H. Schulz”) zbadali dwa szeregi stali, w któ- 
rych stosunek Al:Cr wynosił 3,5, wzgl. 0,75. 
Z wykresu rys. 5 widać, że już nieznaczny doda- 
tek Al i Cr bardzo silnie podnosi odporność na 
zendrowanie; dodatek 5% Al + 2% Cr w znacz- 
nie silniejszym stopniu podnosi odporność na zen- 
drowanie, niż dodatek 7% Al lub 7% Cr. 


na NA © a 
8 Ż4%60 2 4 

Rys. 5. Straty na wadze stali chromowo-aluminjowych 
w temp, wyższych wskutek zemdrowania (4 godz.). 


O ile chodzi o działanie innych pierwiastków 
stopowych, to nikiel prawie zupełnie nie podnosi 
odporności na zendrowanie, a jest stosowany w 
wyższych gatunkach stali ośnioodpornych dla na- 
dania im lepszej obrabialności i wytrzymałości, 
W atmosferze gazów spalinowych bogatych w 
siarkę obecność niklu jest raczej niepożądana, 
gdyż nikiel jest bardzo mało odporny na działa- 
nie siarki, a powstałe siarczki mają niski punkt 
topliwości, przyczem łatwo ulegają utlenianiu, 
Działanie siarki na nikiel odbywa się nietylko na 
powierzchni, lecz również i wzdłuż granic ziarn 
i w ten sposób siarka, posuwając się wgłąb ma- 
terjału, powoduje zniszczenie materjału wskutek 
korozji międzykrystalicznej. W temperaturach 
wyższych, w obecności połączeń siarkowych, 
lepsze wyniki uzyskać można przez zastosowanie 
chromowych stali ognioodpornych niż chrómo- 
wo-niklowych. Odporność stali chromowo-niklo- 
wych na działanie siarki można podnieść przez 
dodanie aluminjum. Ochraniające działanie Al 
tłumaczą jedni dosyć wysokim punktem topliwo- 
ści ALS, (11009), inni natomiast tem, że ALS, 
bardzo łatwo się utlenia, a powstały AlO, chro- 
ni materjał przed dalszym atakiem. 

Wpływ manganu na odporność na zendrowanie 
jest jeszcze niejasny. Badania przeprowadzone 
w atmosferze bez siarki wskazywałyby raczej na 
to, że mangan obniża odporność na zendrowanie, 
natomiast badania przeprowadzone w atmosfe- 


3) E. Scheil i H. Schuiz, 
wesen 1932/33, str. 156. 
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rze z obecnością połączeń siarkowych wykazały 
znacznie większą odporność, prawdopodobnie 
wskutek tworzenia się ściśliwego i dobrze przy- 
legającego siarczku manganu, który broni przed 
dalszym atakiem. 

Węgiel, wskutek chciwego łączenia się z chro- 
mem w stosunku wagowym mniej więcej 1 :8, po- 
woduje znaczne zubożenie osnowy w chrom 
i osłabienie odporności na zendrowanie, Tabela 
1 obrazuje wynik prób zendrowania stali chro- 
mowych o różnej zawartości węgla. 

TABFLA L 


Analiza chemiczna stali 


ny 
| | 


0.12] 0,28, 0,53| 0,20| 0,68! 1,03! 1,72| żelazo 
23,95| 21,67| 21,45; 29.50| 28,79| 31,88, 20,30] — 


c 
Ci 


Temperatura | Strata na wadze w g/cm? — 24 godz. X 10— 


8009 SW z SZ RZN = ZA 312 
900° Em = an 5 | — | — | 448 
10009 0,79] 0,84) 0,90] 0.65) 0,61! 0,59] 1.02| 861 
1100” 213| 2.30] 2,24| 1,28| 1,32| 1,34| 2,61| 1027 


Niezależność wyników zendrowania od zawar- 
tości węgla przy stalach wysoko - chromowych 
tłumaczy się tem, że zawartość chromu niezwią- 
zanego z węglem wystarcza w zupełności do za- 
gwarantowania odpowiedniej odporności na zen- 
drowanie, 


Wytrzymałość na gorąco. 


Drugą podstawową cechą stali ognioodpornych 
jest ich wysoka wytrzymałość na gorąco. Chcąc 
rozpatrywać ten problem, trzeba ustalić pojęcie, 
co należy rozumieć pod pojęciem wytrzymało- 
ści na gorąco i jak dalece wykorzystywać można 
dane wytrzymałościowe podawane przez różnych 
badaczy, wzgl. producentów, do celów praktycz- 
nych, Stwierdzono, że wyniki wytrzymałościowe 
na gorąco na podstawie próby rozrywania trwa- 
jącej mniej niż 20 minut nie są miarodajne, gdyż, 
jak stwierdził Mailänder °), długość rozrywanej 
próbki bardzo silnie wpływa na wyniki badań 
wytrzymałości, Wykres takiej zależności przed- 
stawia rys. 6. Z wykresu widać, że dla osiągnię- 


Wytrzymałość kojmm? 
ca BURRSBSAÓ 


5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
Czas rozrywania min 


Rys. 66 Wpływ czasu rozrywania na wytrzymałość 
różnych stali zaworowych w temp. 800” 


cia przybliżonej rzeczywistej wytrzymałości na 
gorąco czas trwania rozrywania próbki musi wy- 
nosić conajmniej 20 minut, Wytrzymałość, wy- 
znaczoną w ten sposób, określamy terminem 


2) E, Houdremont i V, Ehmke, Archiv für das 
Eisenhüttenwesen 1929/30, str, 50. 
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„wytrzymałości na gorąco", co Niemcy nazywają 
„Warmfestigkeit"', Jeżeli materjał obciążać przy 
temperaturze wyższej obciążeniami, leżącemi na- 
wet poniżej granicy „wytrzymałości na gorąco" 
określonej dla tej temperatury, materjał po pew- 
nym czasie zaczyna pełzać, co Niemcy określili 
terminem „Kriechen '. Powstała kwestja, czy dla 
danej temperatury istnieje obciążenie, przy któ- 
rem to pełzanie materjału zanika, wzgl. odbywa 
się z taką szybkością, która dla celów praktycz- 
nych nie ma znaczenia, czy też to zjawisko pły- 
nięcia istnieje dla każdego obciążenia, Amery- 
kanie J. Kanter i L. W. Spring’) ba- 
dali czasy dla różnych temperatur i różnych ob- 
ciążeń, by dla odlewu stalowego uzyskać 1% 
wydłużenia. Wyniki ich badań przedstawia wy- 
kres rys. 7. 


10 100 4000 1000 100000h 
Czas 


Qoo Qa Q1 1 
Rys, 7. Zależność między czasem i obciążeniem 
dla uzyskania 1% wydłużenia przy róznych 


temperaturach dla odlewu stalowego. 


Jak widać z wykresu, pełzanie jest funkcją 
czasu i dlatego też dla celów praktycznych usta- 
lono nowe pojęcie t. zw. „wytrzymałości trwa- 
łej' (Dauerstandfestigkeit), co A. Pomp i ÀA 
Enders*) ujęli w następującą definicję: 

„Wytrzymałość trwała jest to obciążenie, przy 
którem szybkość wydłużania się materjału, mie- 
rzona między 3 i 6 godz. obciążania, wynosi 
0,005% /godz., mierzona między godziną 5 íi 10 
obciążania — wynosi 0,003%/godz., a mierzona 
między 25 i 35 godz. obciążania wynosi 0,0015 
%|godz.', Dla konstruktora dosyć jest ważne, na 
jakich wartościach powinien oprzeć swoje obli- 
czenia. Jeśli elementy konstrukcyjne narażane 
będą na obciążenia w temperaturach wyższych 
tylko okresowo i nie dłużej niż 30 minut jedno- 
razowo, wówczas całkiem spokojnie konstruktor 
może oprzeć swe obliczenia na wytrzymałości 
ustalonej przy pomocy 20-minutowej próby na ro- 
zerwanie, jeśli natomiast elementy te podlegać 
będą obciążeniom stałym w wysokich tempera- 
turach, wówczas może stosować tylko ułamki 
tych wartości, i to — jak podaje Dr. Fry") — dla 
temperatur: 


6000. „s 652 1]4 wytrzymałości na gorąco 

7000 sk Ę i ü 

8007” « a « « « « 9 ń gy w 

200° PZ” Ka " " F 
10000. « . « . « 4 " ü ” 
11000. - - . . bip 


40 " " 1} 


3 LL Kanteri L., Spring; Proc. Am. Soc. Test. Mat. 
1928, str. 80 — 116. 

+) Stahl u, Eisen 51, 1931 r. str. 157. 

5) Dr. Fry, Kruppsche Monatshefte, 1926, 


Co do wpływu różnych czynników na wytrzy- 
małość, to cechę tę uzależniamy w pierwszym 
rzędzie od bezwzględnej kohezji wzajemnej ato- 
mów, a możemy ją podnieść przez: 

a) wywołanie naprężeń w siatce przestrzennej, 

b) rozdrobnienie ziarna przez obróbkę plastycz- 

ną lub termiczną, 


Naprężenia w siatce przestrzennej wywołuje- 
my przez wprowadzenie do niej atomów ob- 
cych o większej lub mniejszej objętości atomowej, 
wskutek czego powstaje odkształcenie siatki 
i wzrost wytrzymałości. Podniesienie wytrzyma- 
łości wielu gatunków stali stopowych polega na 
t zw. utwardzaniu przez wydzielanie się. Wsku- 
tek ograniczonej rozpuszczalności w temperatu- 
rach niższych, wydzielają się obce fazy i, w za- 
leżności od dyspersji, wydzieliny w mniejszym 
lub większym stopniu zaklinowują płaszczyzny 
poślizgu, przez co podnoszą wytrzymałość. Na 
tem polega istota wpływu dodatków stopowych 
na wytrzymałość tworzywa. Drugi sposób podno- 
szenia wytrzymałości — przez rozdrobnienie 
ziarna — polega na zaklinowaniu słabych płasz- 
czyzn poślizgowych, istniejących w kryształach, 
albo bardzo drobnemi ultra-mikroskopowej wiel- 
kości cząsteczkami węglików  (martenzyt, tro- 
ostyt, sorbit) przy pomocy obróbki termicznej 
(hartowanie i odpuszczanie), albo też przez za- 
klinowanie tych płaszczyzn przy pomocy dro- 
bnych odłamków kryształów, powstałych przez 
mechaniczne rozbicie ziarn (zimne zgnioty). 

Do jakich temperatur sięga wpływ tych czyn- 
ników na wytrzymałość? Przyjęto, że wzrost 
wytrzymałości wskutek dodania dodatku stopo- 
wego utrzymuje się i w temperaturach wyższych, 
jednakowoż działanie jego w tych temperaturach 
nie jest już tak silne, jak w temperaturach niż- 
szych, gdyż — jak słusznie przypuszczać należy, — 
wskutek znacznie większej ruchliwości atomów 
w tej temperaturze, naprężenia, wywołane w siat- 
ce przestrzennej, są słabsze. Rys. 8 przedstawia 


30 600 


Rys. 8, Wytrzymałość na gorąco stali chromowych 
o następującym składzie chem.: 
Nr. stali „8 Si Cr 


wpływ różnych zawartości chromu na wytrzy- 
małość w temperaturach wyższych. Jak widać 
z wykresu, znaczne różnice w wytrzymałości 
przy temperaturach niższych zanikają prawie 
zupełnie w temperaturach wyższych. Wpływ roz- 
drobnienia ziarna na wytrzymałość, zarówno na 
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skutek poprzedzającej obróbki termicznej, jak 
i plastycznej, uwydatnia się do temp. około 650°, 
gdyż powyżej tej temperatury ziarno „uległo re- 
$eneracji i wszystkie stale występują już w sta- 
nie wyżarzonym. 


Przy obciążaniu, z chwilą rozpoczęcia płynięcia 
materjału i związanych z tem odkształceń kry- 
ształów, następuje utwardzanie się materjału, czy- 
li wzrost wytrzymałości. Jeżeli szybkość rekry- 
stalizacji odkształconych kryształów będzie do- 
syć znaczna, to wówczas płynięcie, wzgl. pełza- 
nie materjału nie natrafi na żadne przeszkody, 
jeśli natomiast tworzywo wykaże znaczną bier- 
ność w stosunku do rekrystalizacji, to tem samem 
wytrzymałość na gorąco wzrasta. Wytrzymałość 
na gorąco może więc być skutecznie podniesiona 
tylko przez zastosowanie dodatków stopowych, 
obniżających szybkość rekrystalizacji Wchodzą 
tu w rachubę dodatki Cr, W, Mo, V. 


Stale ognioodporne podzielić można na stale: 


a) chromowe z małemi dodatkami innych me- 
tali, podnoszącemi odporność na zendrowa- 
nie, jak Si, Al, 

b) stale chromowo-niklowe — typu austenitycz- 
nego, 


Aby uzyskać dostateczną odporność stali chro- 
mowych na zendrowanie, zawartość Cr musi być 
powyżej 20%. Stale chromowe przedstawiają jed- 
rak pewne trudności w praktycznem zastosowa- 
niu, gdyż dodatek chromu zwęża zakres istnienia 
fazy ti uzyskujemy stale ferrytyczne. W sta- 
lach tych nie występują żadne przemiany wewnę- 
trzne i rozrastające się w wysokich temperatu- 
rach ziarno nie może być rozbite przez jakąkol- 
wiek obróbkę termiczną, a jedynie tylko przez 
obróbkę plastyczną. Stal taka, po kilkakrotnem 
nagrzaniu do wyższych temperatur, staje się kru- 
chą, Dodatek węgla do stali chromowych rozsze- 
rza zakres istnienia fazy y i stwarza możliwość 
rozdrobnienia ziarna przez obróbkę termiczną. 
Przy większych zawartościach węgla, wskutek 
znacznego zmniejszenia szybkości krytycznej stu- 
dzenia przez dodatek chromu, stale hartują na- 
wet przy studzeniu na powietrzu. Wskutek tego 
powstają naprężenia i drobniutkie ryski, które po 
kilkakrotnem nagrzaniu i ostudzeniu powiększa- 
ją się i powodują pęknięcie przedmiotu. Należy 
dobrać do zawartości chromu taką zawartość wę- 
gla, aby powstały stop leżał na granicy przejścio- 
wej pomiędzy stalą o typie ferrytycznym i stalą 
o typie martenzytycznym, Przy takich bowiem 
stalach w temperaturze wyższej nowopowstające 
kryształy austenitu przeszkadzają  rozrostowi 
ziarn chromo - ferrytu, a po studzeniu ciągliwy 
chromołerryt łagodzi naprężenia, wywołane 
obecnością zmiarn martenzytu. Stwierdzono, że 
przy stalach ognioodpornych o zawartości 22% Cr 
najkorzystniejsze wyniki otrzymujemy przy zawar- 
tości 0,3— 0,55% węgla, przy wyższych zawar- 
tościach chromu % węgla może być nieco wyż- 
szy. Stale ogniooodporne chromowe stosować na- 
leży do temperatury 1 000%. Dodatki stopowe in- 
nych pierwiastków, jak Mo, W, Co, V, nie powo- 
dują żadnej poprawy wytrzymałości w tempera- 
turach wyższych, 
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Stale ognioodporne typu 
austenityczneśo 
stanowią wyższy gatu- 
nek stali ognioodpornych 
z powodu wyższej wytrzy- 
małości na gorąco i znacz- 
nie lepszej obrabialności, 
Stale te zawierają normal- 
nie około 25% Cr i 20% 
Ni. Zależność wytrzyma- 
łości stali ognioodpornych 
od składu chemicznego 
wskazuje rys, 9. Z prze- 
biegu krzywych wytrzy- 0 
małości widać, że szczyto- 
wym gatunkiem stali ognio- 
odpornych są stale typu 
austenitycznego. 


490 600 800C 100 
Temperatura badana 


Rys. 9. Wytrzymałosć na 
gorąco stali ognioodpor- 
nych o róznej analizie. 


Obrabialność stali ognioodpornych. 

Obrabialność plastyczna na go- 
rąco. Stale ognioodporne, zarówno chromowe, 
jak i chromowo - niklowe typu austenitycznego, 
wymagają dosyć starannych zabiegów podczas 
obróbki na gorąco. Wskutek małej przewodności 
cieplnej, należy je ogrzewać wolno i dostatecznie 
długo, by uzyskać równomierne prześrzanie w 
w całym przekroju. Temperatura początkowa ku- 
cia powinna wynosić od 1 050 do 1 080°, przy sta- 
lach uboższych w chrom dochodzić może do 
1200%. Temperatura końcowa kucia nie może być 
zbyt wysoka, by nie dopuścić do rozrostu ziarna, 
które wskutek braku przemian i możności prze- 
krystalizowania nie może być na drodze termicz- 
nej obróbki już rozdrobnione i stal taka jest zbyt 
krucha. Końcowa temperatura kucia powinna wa- 
hać się od 850 do 900%. Należy zwracać uwagę 
przy pierwszem kuciu wlewków, zwłaszcza stali 
chromowych z dodatkiem Al, by pierwsze zgnioty 
nie były zbyt silne, gdyż wskutek silnych nieje- 
dnorodności na granicach ziarn łatwo mogą po- 
wstać pęknięcia. Przy dalszem przekuwaniu ma- 
terjał jest już mniej czuły, Obróbka plastyczna na 
gorąco stali ognioodpornych nie nasuwa żadnych 
specjalnych trudności, 

brabialność plastyczna na zim- 
no. Stale chromowe ognioodporne można obra- 
biać dobrze na zimno, a więc walcować, ciągnąć 
i tłoczyć, Wskutek dosyć znacznej wytrzymałości, 
obróbka na zimno stali ognioodpornych wymaga 
znacznie większego zużycia pracy, niż przy zwy- 
czajnych stalach do głębokiego tłoczenia. 

Obrabialność mechaniczna. Stale 
ognioodporne dają się dobrze obrabiać mecha- 
nicznie, jedynie przy stalach austenitycznych, 
wskutek dużej ciągliwości, szybkości skrawania 
winny być małe, a narzędzia tnące z bardzo do- 
brej stali szybkotnącej, 

Spawalność. Ze względu na zawartość 
chromu i tworzenie się trudnotopliwych tlenków 
na powierzchni, łączenie dwu kawałków stali 
ognioodpornej przy pomocy zgrzewania jest utrud- 
nione i w praktyce niestosowane. Stale ogniood- 
porne można natomiast bardzo dobrze spawać, 
zarówno płomieniem, jak i elektrycznie, przy po” 
mocy spawania oporowego i łukowego. Przy spa” 
waniu elektrycznem łukowem najlepsze wyniki 
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otrzymuje się, trzymając elektrodę na biegunie 
ujemnym. Przy spawaniu acetylenowem należy 
zwracać baczną uwagę na płomień, gdyż przy pło- 
mieniu redukującym otrzymujemy spoinę nawę- 
gloną, kruchą, natomiast przy płomieniu ullenia- 
jącym — spoinę porowatą, Pozatem należy spa- 
wać płomieniem małym, gdyż przewodność 
cieplna jest mała i stal się bardzo wypacza. Przy 
spawaniu blach, zarówno acetylenowem, jak 
i elektrycznem, blachy należy ustawić tak, by od- 
stęp między brzegami, gdzie mamy skończyć 
spoinę, był o 2 — 3% długości spoiny szerszy, niż 
między brzegami, gdzie rozpoczynamy spawanie, 
Przy spawaniu należy zwracać uwagę, aby pier- 
wiastki podnoszące odporność, a więc Si i Cr, nie 
wypaliły się zanadto. Zawartość Si w drucie do 
spawania odgrywa dużą rolę, gdyż powstające 
przez utlenianie SiO, łączy się z tlenkiem chro- 
mu na łatwopłynny krzemian chromu. Stosując 
elektrody otulone, możemy łatwo przez odpowie- 
dni skład otuliny wpłynąć na skład i własności 
spoiny. 


Rentowność stosowania stali ognioodpornych 


Stale ognioodporne znajdują coraz szersze za- 
stosowanie w praktyce, przedewszystkiem w prze- 
myśle chemicznym, szklanym, porcelanowym, 
w śrzejnictwie, przemyśle metalowym, — wogó- 


O impregnowanym proszku do nawęglania * 


le tam, gdzie przy wysokich temperaturach wy- 
magana jest duża wytrzymałość mechaniczna 
i dobra odporność na zendrowanie. Mimo że two- 
rzywo to, wskutek znacznych zawartości chromu 
i niklu, jest znacznie droższe, to jednak wskutek 
swych zalet jest ono znacznie ekonomiczniejsze, 
gdyż wskutek wyższej wytrzymałości pozwala na 
lżejsze konstrukcje (np. garnki do wyżarzania, 
skrzynki do cementowania, ruszty etc.). Wskutek 
lepszej przewodności cieplnej od szamoty, umo- 
żliwia znacznie lepsze wyzyskanie ciepła (np. mu- 
ile, tygle i t. d.), a wskutek odporności na zendro- 
wanie nie zanieczyszcza produktów wytwarza- 
nych (kosze do wypalania porcelany etc,). Poza- 
tem łatwa spawalność umożliwia przeprowadza- 
nie wszelkich możliwych napraw uszkodzonych 
przedmiotów, sporządzonych ze stali ośnioodpor- 
nych. 

©0© © 
Les aciers rćsistant aux hautes températures 

Résumé 


L'auteur analyse les propriétés des aciers résistant aux 
hautes températures en ce qui concerne leur résistance à 
l'oxydation, ainsi que leur résistance mécanique, et montre 
l'influence de divers constituants (Cr, Si, Al) de l'alliage 
sur les qualités de ce matériel. Ensuite il s'occupe de la 
travailllabilité de ces acier à chaud et à froid, de leur 
travail au moyen des outils de coupe, de leur soudure et, 
enfin, de la rentabilité de leur application, 


W. Didkowski, Abs. Akad. Górn. 


Sposób fabrykacji impregnowanych proszków. — Wyniki cementacji żelaza zapomocą proszków impre- 
śnowanych własnej fabrykacji. — Porównanie działania nawęglającego praszków impregnowanych z dzia- 
łaniem nawęglającem mieszanek zwykłych (węgiel drzewny--K»COs, wzgl. Na:CO;, BaCO; i K,Fe(CN)6). 


DZIEDZINIE cementacji, jak zresztą i w 
innych dziedzinach techniki, od począt- 

: ku stosowania tego zabiegu celem nada- 
nia niektórym rodzajom wyrobów żelaznych odpo- 
wiednich właściwości, istniały najróżnorodniejsze 
tajemnice, zazdrośnie strzeżone przez ich posiada- 
czy. Tajemnice te odnosiły się przedewszystkiem 
do składu oraz do sposobu sporządzania mieszanek 
do nawęglania. 

Niejednokrotnie mieszanki do nawęglania, któ- 
rych skład wydaje się obecnie dziwacznym, niczem 
jakaś średniowieczna recepta lekarska, uchodziły 
w swoim czasie za dobry środek nawęślający, cho- 
ciaż nie było żadnego uzasadnienia celowości sto- 
sowania tych lub innych składników. Nie było bo- 
wiem naukowego ujęcia procesu nawęglania, nie 
znano najprostszych zasad cementacji i dlatego 
długo nie można było wykazać bezsensowności sto- 
sowanych podówczas mieszanek oraz przystąpić 
do ich zwalczania, Dawało to szerokie pole do po- 
pisu przy stwarzaniu różnych środków tajemni- 
czych, jak również przy wyciąganiu z podobnych 
pomysłów korzyści materjalnych. 

Obecnie, chociaż dzięki pracom z dziedziny ce- 
mentacji wybitnych teoretyków i praktyków (F. 
Giolitti, L. Guillet, I. Feszczenko-Czopiwski, G. M. 
Enos i wielu innych) udało się wszechstronnie 
oświetlić proces nawęglania stali, chociaż mamy już 
dokładne wiadomości, jakie czynniki wywierają 


*) Referat zgłoszony na IX Zjazd Inż. Mech. Polskich. 


wpływ na taki lub inny przebieg tego procesu oraz 
które sole sprzyjają nawęglaniu, które zaś prze- 
szkadzają, względnie zachowują się obojętnie, nie 
mniej jednak tradycja tajemniczych proszków do 
nawęglania nadal się utrzymuje. Trzeba przypu- 
szczać, że szeroko reklamowane obecnie karbury- 
zatory patentowane nie są już tak szkodliwe, jak 
niegdyś, czasem nawet wręcz przeciwnie — posia- 
dają pewne zalety. 

W pracy niniejszej chodziło o zbadanie, czy istot- 
nie istnieją korzyści przy wprowadzaniu soli akty- 
wizujących do węgla drzewnego zapomocą impre- 
gnowania. 


Podstawy badań. 

Największą wadą zwykłych karburyzatorów, 
sporządzanych z węgla drzewnego przez dodanie 
odpowiednich soli w postaci proszku, jest tenden- 
cja tych ostatnich (szczególnie węglanu baru) do 
przesiewania się pomiędzy grubszemi od soli zia- 
renkami węgla, wskutek czego głębsze warstwy 
skrzynki cementacyjnej są bogatsze w sole, aniżeli 
górne. Taka niejednorodność karburyzatora może 
źle wpływać na powierzchnię nawęgloną żelaza, 
szczególnie przy cementowaniu większych przed- 
miotów. 

Istnieje więc przypuszczenie, że jeżeli umożliwić 
równomierne rozdzielenie soli w karburyzatorze, 
wprowadzić sole do karburyzatora w możliwie naj- 
drobniejszej postaci oraz stworzyć warunki, zape- 
wniające bliski kontakt soli z węglem, wówczas 
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przy mniejszym dodatku soli można otrzymać takie 
same, jak przy zwykłych karburyzatorach, lub na- 
wet lepsze wyniki, Aktywizujące działanie domie- 
szek trwa przytem przez czas dłuższy. 


Rozwiązanie powyższego zagadnienia jest moż- 
liwe przez sporządzenie proszków do nawęglania 
zapomocą impregnowania węgla drzewnego w roz- 
tworach wodnych odpowiednich soli. 

Do badań wzięto następujące sole: węglan sodu 
w postaci sody kaustycznej (Na,CO,. 10H.0), że- 
lazocjanek potasu (K,Fe(CN) ), węglan pota.u 
(K,CO,) i węglan baru (BaCO;). 

Badania dzielą się na trzy części: 

1) Impregnowanie węgla drzewnego 
roztworu wodnego każdej soli zosobna. 

2) Powlekanie węgla masą, zawierającą wszyst- 
kie wspomniane sole (prócz K,CO ). 


3) Cementowanie różnych stali zapomocą wyna- 
lezionego proszku do nawęglania, 


zapomocą 


Materjały. 

1) Węgiel drzewny brzozowy w postaci ziarn 
(4—10 mm średnicy), miału (0—1 mm średnicy) 
i pyłu (sito o 1600 oczkach na 1 cm'). Sposób wy- 
palania węgla nie był bliżej znany. 

2) Węglan sodu w postaci sody kaustycznej 
(Na,CO,. 10H,0) o zawartości wody ok. 62%. 

3) Żelazocjanek potasu (K,Fe(CN), . 3H,O) w po- 
staci żółtej soli Gmelina, znanej powszechnie w ru- 
chu pod nazwą „Kal“, o zawartości ok. 88% 
K,Fe(CN),. 

4) Weglan potasu (K,CO.) chemicznie czysty. 


5) Węglan baru (BaCO.) chemicznie czysty i 
techniczny. 


6) Dekstryna (mączka kasztanowaj. 
7) Krochmal (mączka ziemniaczana). 


8) Olej jadalny rozcieńczony benzyną w stosun- 
ku 100:30. 


9) Stal do badań karburyzatorów o składzie: 
C = 0,25%, Ma = 0,42% i Si = 0,01%. 
10) Stale specjalne o składzie: 


TABELA 1 


Marka | 07a Składniki w % 
BHH | Se c|S|M| P | s |cr |N]Cu > 
MW8| M )0.13,0,250.50[0,0230,021| — | — | — stal węglista 
E Ki| E |0.11)0,25/0,41|0,019/0,028/0,42[0,07| — 
LCi| L |0,13]0,210,450,012)0,012) — |4,75! — |stale specjal- 
K B2 N |0,140,28/0,49/0,008/0,0131,38,5,00) — | ne 
K B21 K |0.29/0,20(0,56|0,015/0,010|1,13/3,19| — 

11) Karburyzator patentowany „Quicleid A“, 


oznaczany poniżej przez k. p., o składzie chemicz- 
nym: 


Węgiel (70% drzewna. i 30% koksiku) . 65,00% 

aCOs . , . A » . . 00% 
CaCO; 5,40% 
Fe20; 0,30% 
NaCO; P 3 aa 0,60% 
Składniki organ. rozpuszcz. w H:O 12,70%. 


12) Karburyzator fabryczny (k. f.): węgiel drzew- 
ny brzozowy (0 — 3 mm średnicy) + 20% sody 
kaustycznej w proszku. 
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BADANIA KARBURYZATORÓW. 


1. Impregnowanie węgla zapomocą 
roztworów poszczególnych soli. 


a) Sporządzanie karburyzafora oraz analiza che- 
miczna. 


Do podgrzanej wody dodawano najpierw deks- 
tryny (zagęszczacz). Po rozpuszczeniu się dekstry- 
ny, wsypywaną sól mieszano ciągle aż do całko- 
witego rozpuszczenia się, Gdy zas po jakimś cza- 
sie zostawała na dnie pewna ilość soli nierozpusz- 
czonej, podgrzewano nieco roztwór. 

Do tak przygotowanego roztworu wsypywano 
tyle węgla ziarnistego, żeby po przyciśnięciu go do 
dna naczynia powierzchnia była zalana roztworem, 
poczem zostawiano w spokoju na przeciąg 1 
godziny. Następnie karburyzator odcedzano (p.zez 
lejek bez sączka), wysypywano na blachę, posypy- 
wano miałem węglowym, przecierając stale ręka- 
mi, aż każde ziarno zostanie nim dokładnie oble- 
pione, i wreszcie suszono na piecyku elektrycznym, 
wzgl. kuchennym, w temperaturze 250—300% Po 
wysuszeniu odsiewano drobny węgiel zmieszany z 
kryształkami soli, które obsypały się z ziarn kar- 
buryzatora przy mieszaniu podczas suszenia. 

W czasie sporządzania karburyzatorów impre- 
śnowanych tą drogą zauważyliśmy, że: 

1) Kolejność wprowadzania składników roztwo- 
ru (sole, dekstryna) musi być taka, jak wyżej po- 
dano, gdyż w przeciwnym razie dekstryna nie roz- 
dzieli się równomiernie w roztworze (powstawa- 
nie grudek). 

2) Podczas impregnowania roztwór stygnie, 
wskutek czego następuje krystalizacja soli (w roz- 
tworach o większem stężeniu), przyczem wielkość 
powstających kryształów zależy tak od właściwo- 
ści stosowanej soli, jak i od znajdującej się w roz- 
tworze ilości dekstryny, która jest czynnikiem, 
stwarzającym wielką ilość ośrodków krystalizacji, 
a więc sprzyjającym wydzieleniu się bardzo drob- 
nych kryształków soli. 

3) Suszenie karburyzatora bez uprzedniego po- 
sypania go miałem, lub pyłem węglodrzewnym na- 
potyka na znaczne trudności, gdyż sól krystalicz- 
na, znajdująca się na wilgotnym  karburyzatorze, 
przy podgrzaniu podczas suszenia, przechodzi po- 
nownie w roztwór (szczególnie soda), który spływa 
po ziarnach i gromadzi się na dnie suszarki. 

4) Przygotowanie karburyzatorów można opie- 
rać nietylko na samem impregnowaniu, lecz rów- 
nież na zastosowaniu sposobu kombinowanego: 
częściowo wprowadzać dodatki do węgla drogą 
impregnowania, częściowo zaś przez dodanie od- 
powiednich ilości możliwie dokładnie sproszkowa- 
nych soli do pyłu węglowego, którym posypuje się 
karburyzator przed suszeniem. Prawdopodobnie 
ten ostatni sposób w nieporównanie większym 
stopniu dałby możność dowolnego regulowania 
składu karburyzatora po wysuszeniu, aniżeli pierw- 
szy, obrany do badań w tej pracy. 

5) Ziarna karburyzatora, otrzymanego przez na- 
impregnowanie węgla w czystych roztworach soli 
(bez dekstryny), miały biały nalot, który nie da się 
usunąć nawet przez użycie większych ilości miału 
do posypywania przed suszeniem, natomiast przy 
dodawaniu dekstryny ziarna są prawie czarne i 
gładsze. Oczywiście, że gładkość w danym wypad- 
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ku jest rzeczą względną, albowiem stosowany w 
badaniach miał do posypywania jest do tego celu 
zbyt gruboziarnisty, Dopiero posypanie pyłem 
węglowym lub grafitowym dałoby możność uzy- 
skania prawdziwie gładkich powierzchni ziarn. 

Ilość soli w karburyzatorze po wysuszeniu ozna- 
czano zapomocą analizy miareczkowej, 

Sposób sporządzania karburyzatorów z węgla- 
nem baru jest odmienny od podanego wyżej. Węg- 
lan baru nie jest rozpuszczalny w wodzie, a tylko 
posiada zdolność do przechodzenia w wodzie w 
stan zawieszony. Należało więc tak obrać zagęsz- 
czacz, żeby on, znajdując się w roztworze w jak- 
najmniejszej ilości, zapewniał maksymalne zawie- 
szenie cząsteczek węglanu baru. Zagęszczaczem 
najbardziej odpowiadającym powyższym wymaga- 
niom okazał się krochmal. 

Ze względu na to, że roztwory stosowane przy 
karburyzatorach z węglanem baru są znacznie 
gęstsze, aniżeli przy badaniach poprzednich, moż- 
na z całą pewnością powiedzieć, że ich własności 
impregnujące są znikome, Przy wprowadzaniu więc 
domieszek do karburyzatora, gdy między niemi 
znajduje się węglan baru, dla określenia tego pro- 
cesu bardziej usprawiedliwiona jest nazwa „powle- 
kanie“, aniżeli „impreśnowanie”. 

Różnica obydwu sposobów polega na tem, że 
przy powlekaniu odmierzoną ilość wody każdora- 
zowo dzielono na 3 części: jedną zaśotowywano 
do wrzenia i w niej zaparzano krochmal (ok. 30 cm? 
wody na 1 g krochmalu), otrzymując stosunkowo 
gęstą galaretkę, część zaś wlewano do naczynia 
z węglanem baru — tylko tyle, żeby go można by- 
ło rozetrzeć. Następnie do galaretki dodawano 
porcjami węglan baru, mieszając dokładnie po każ- 
dem dodaniu, i dopiero po wprowadzeniu całej ilo- 
ści BaCO, rozcieńczano otrzymaną mieszaninę po- 
zostałą wodą. Reszta czynności — taka, jak przy 
poprzednich badaniach, tylko zanurzenie węgla w 
masie nie trwało dłużej, niż 5 min. 

Na podstawie obserwacyj przy powlekaniu 
stwierdzono następujące zjawiska” 

1) Nie wolno zagotowywać krochmalu w znacz- 
nym nadmiarze wody, gdyż wówczas po dodaniu 
węglanu baru cała mieszanina przybiera konsy- 
stencję zsiadłego mleka (grudki BaCO, otoczone 
galaretką, zawieszone w czystej wodzie). 

2) Przy nieco rzadszej mieszaninie, na dnie na- 
czynia zjawia się osad, składający się z grubszych 
ziarenek węglanu baru. Ilość ziarenek na dnie jest 
w odwrotnej zależności od gęstości mieszaniny. 

3) Ziarna po wysuszeniu mają kolor szary. 

Ilość węglanu baru w suchym karburyzatorze 
oznaczono zapomocą analizy wagowej. BaCO, za- 
pomocą stężonego kwasu solnego przeprowadzano 
w BaCl,, następnie zaś z otrzymanego przesączu, 
przez dodanie stężoneśo kwasu siarkowego, strą- 
cano bar w postaci BaSO, Z otrzymanej ilości 
BaSO, obliczano zawartość procentową BaCO. w 
danym karburyzatorze. 


b) Warunki cementowania stali. 

Stosowano próbki stalowe (0,25% C, 0,42% Mn 
i 0,01% Si) o wymiarach d = 18 mm, I = ok. 
90 mm. Powierzchnia próbki p = ok. 50 cm”. 

Skrzynki cementacyjne posiadały wymiary: 
D = 89 mm, H = 160 mm, grubość ścianek s = 3,5 
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mm, Wysokość użyteczna (wysokość napełnienia 
karburyzatorem) H, = 140 mm. Powierzchnia 
użyteczna skrzynki (wewnętrzna) P = 466 cm*. 
Dno przypawane acetylenowo. 

Stosunek powierzchni użytecznej skrzynki do 
powierzchni próbki wynosi 8,5—9,0. 

Próbki w pozycji pionowej umieszczano w 
skrzynkach i opakowywano karburyzatorem. Na- 
stępnie górną powierzchnię karburyzatora przy- 
krywano azbestem i cały wierzch skrzynki oble- 
piano gliną. 

Cementowano w piecu przemysłowym elektrycz- 
nym z automatyczną regulacją temperatury. Tem- 
peratura cementacji 920 — 930° C. Czas cementa- 
cji 5 godz. 

Po upływie wyznaczonego czasu próbki wyjmo- 
wano ze skrzynek i hartowano w wodzie o tem- 
peraturze ok. 20° C. 


c) Wyniki badań serji I, II i ITI. 
11 Karburyzatory z węślanem sodu 
(Serja I). 
Przeprowadzano trzy rodzaje impregnowań wę- 
gla: badania wstępne, systematyczne i przygoto- 
wanie karburyzatorów do cementacji. 


TABELA 2 
Skład roztworów impreśgnujących z sodą 


Qzanoz f Skład roztworu Tempera- | F | 
ra 
„za | sody | deks | wody | kapiek | © Uwagi 
1 45 — 40 50 21,4 
2 45 10 40 50 14,2 | Zabarwienie 
3 45 20 40 50 13,3 , roztworu ciem- 
4 45 30 40 50 12.1 | no-czerwone, 
5 40 — 40 45 13,2 | mętne 
6 40 10 40 45 11,3 
7 40 20 40 45 10,3 m 
8 40 30 40 45 9,0 
9 30 — 40 40 5,4 
10 30 10 40 40 - 85 | 
11 30 20 40 40 | 72 m 
12 | 30 | 30 | 40 40 67 || 
13 20 — 40 35 3,4 
14 ' 20 10 | 40 35 5,7 
15 20 20 40 35 | 36 R 
16 20 30 40 35 3,0 | 


(Stęzenie kwasu solnego do miareczkow ania — 0,01365 g/cm”; 
aś dla trzech ostataich — 0,02788 g/cm”) 

Z powyższych roztworów impregnujących wy- 
brano kilka i według nich sporządzono karburyza- 
tory, zapomocą których nacementowano próbki 
stalowe. 

Wyniki przygotowania karburyzatorów do ce- 
mentacji zestawiono w tabeli 3 i na rys. 1, zaś 
wynik cementacji zapomocą tychże karburyzato- 
rów — w tabeli 4. 

TAĘELA 3 
Przygotowane karburyzatory 


N Skład roztworu, $ Tempera % sody 
b tura w karbury- 
prasy soda dekstryna woda kap eli zatorze 
1 440 — 220 50 13,6 
2 338 — 300 45 11,3 
3 338 45 300 45 10,6 
4 338 75 300 45 10,1 
5 338 150 300 45 9,1 
6 300 — 300 40 8,6 
7 263 — 350 30 5,6 
8 209 — 400 25 3.5 
9 Węgiel drzewny o ziarnach 4—10 mm średnicy 
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TABELA 4 
Wyniki cementacji karburyzatorem sodowym. 
NORA TA 
== Przyrost | Twardosc Brinella Głebokosc Grubosc warstwy nawęglonej, mm 
Nr. | s warstwy í = 
proby nawęgieniu |” pow. O | <a: jądro odwęglonej s Bie podeutekt. sumą 
áj ł 

d | 653 261 117 125 0,02 0,15 0,44 0,65 1,24 

2 + 0:28 668 259 | 139 117 0,03 0,14 0,41 0,45 1.00 

3 + 0,36 640 259 | 119 115 0,07 — 0.57 0,40 0,97 

4 + 0,27 640 243 139 125 | 0,06 — 0,54 0,41 095 

5 + 031 640 215 | 112 116 0,08 — 0,46 0,37 0,83 

6 + 0,20 640 253 | 130 113 0,01 0,02 0,54 0,44 1,00 

7 + 0,20 660 248 104 118 0,05 = 0,52 0,40 0.92 

8 | +021 653 262 | 101 115 0,04 — 0,13 0,71 0,84 

9 — 0,10 550 265 | 100 117 | 0,07 => > 0.83 0,83 


Ilość każdego roztworu została tak obliczona, 
żeby otrzymać ok. 800 cm* karburyzatora, t. zn. 
ilość potrzebną do wypełnienia skrzynki cementa- 
cyjnej z pewną resztą do analiz chemicznych, 

Ciężar próbek cementowanych wahał się w gra- 
nicach 200 — 220 g. 

Kolor próbek po nawęgleniu był szary, wzgl. 
ciemno-szary; w miarę zwiększenia w karburyza- 
torze zawartości sody, kolor próbek po nawęgle- 
niu był coraz jaśniejszy. 

Twardość warstwy nawęglonej mierzono zapo- 


% 1.Badania systemać: kanburyz sodów. 
20 -1259 sody kaust /100cm3 KO 

R. . . >: e 
8 d RA e 


2 Przygołowynie karburyzatorów do 


cememtagi 
| Newa a'- 112,59 sokas 


w karburyzatorze 
ONES 


Rys. 1. Krzywe zawartości procentowych Na»COs 

w karburyzatorach w zależności od dodawanej 

do roztworu impregnującego ilości dekstryny. 
(Tab, 2 i 3 — krzywa a’), 


TABELA 5. 
Skład roztworów impregnujących 
z żelazocjankiem potasu. 


I R NN 


Skład roztworu 


z E Tempera- 
u- o, i 
ryzatora KFN k Ei woda) gapi: | 7% | "A> 
1 32 — 50 80 24,9 
2 | 32 10 50 80 27,8 | Zawiesiny ko- 
3 32 20 50 80 24,3 | loidalne w prze- 
4 32 30 50 80 22,9 | sączu 
5 25 — 50 75 18,0 
6 25 10 50 75 16.3 
7 25 20 50 75 16,0 5 
8 25 30 50 75 15,2 
9 20 — 50 70 13,3 
10 | 20 | 10 | 50 70 14,3 
11 20 20 50 70 13,8 % 
12 20 30 50 70 12,3 
13 15 — 50 65 8,9 
14 15 10 50 65 112 
15 15 20 50 65 9,4 = 
16 15 30 50 65 9,0 


mocą aparatu Rockwella i następnie przeliczano 
na Br.; wyniki są średnie z 6—8 pomiarów. Twar- 
dość jądra mierzona była na aparacie Brinella. 


2. Karburyzatory z żelazocjankiem 
potasu (Serja II). 

Wyniki liczbowe badań systematycznych tych 
karburyzatorów zestawiono w tabeli 5, zaś wy- 
kreślnie podano je na rys. 2. 

Po przygotowaniu karburyzatorów według skła- 
dów roztworów wybranych z tabeli 5, nacemen- 


C-40 1 4 


«  d-30: - PRE * 
2.Przygotowanie karbu w do cemertacji 


Krzywa a'-50g sat Gmelina /jO0cm*wody 


Rys. 2. Krzywe zawartości procentowych 

K,Fe(CN)s w karburyzatorze w zależności od 

dodanych do roztworu impregnującego ilości 
dekstryny. (Tab. 5 i 6 — krzywa a'). 


towano zapomocą nich próbki stalowe, zachowu- 
jąc te same warunki cementacji, jak w badaniach 
poprzednich. 

Poza tem przeprowadzono badania karburyza- 
torów przeznaczonych do cementacji. Wyniki ich 
podano w tabeli 6, zaś zestawienie wykreślne na 


rys. 2 (krzywa a) (zależność składu procentowego 
TABELA 6, 


Karburyzatory użyte do prób 


o Skład roztworu 
EA sol a parar Q Uwagi 
ryzatora. A Fari woda kapieli % 
1 256 — 400 70 23,5 
5 225 — 450 60 16,7 
6 225 45 450 60 17,8 
7 225 90 450 60 17,5 
8 225 180 450 60 17,2 
9 200 — 500 55 12,7 
13 150 — 500 50 9,4 
11 węgiel drzewny o ziarnach 4 — 10 mm średnicy. 


(Dla tabeli 5 i 6 stężenie KMnO, — 0,00632 g/em*). 


CLAD 
RERO CZY 


K,Fe(CN), w karburyzatorach od ilości dekstry- 
ny w roztworze). 

Wyniki cementacji stali zapomocą przygotowa- 
nych karburyzatorów z żelazocjankiem potasu ze- 
stawiono w tabeli 7. 

TABELA 7. 
Wyniki cementacji, 


Twardosć Brinella Głę- Zaka erit 
Y 
nawęglonej w mm 


Przyrost 
Oznacz.| cięzaru 
nawę- | po- po- nad- |eutek-| pod- 
wierz-| jądro |wierz-| jądro |odwę- |eutek-| toi- 
chnia | glonej toid. |dalnej 


Hartow. Wyzarz. 


óbek | 
pag eutek | Suma 


chnia toid.-| mm 


137 | 
125 
107 


249 
214 
255 
240 | 101 
259 | 114 
251| 85 


640 
646 
653 
653 
653 
668 


115 
113 
111 
115 
113 
113 


0,03 , 0,20 | 0,37 
0,02 | 0,21 | 0,40 
0,02 | — ; 0,46 
0,07 zy 0,46 
0,04 | — | 0,47 
0,01 | 0.17 | 0,43 
668 | 268 | 114| 118 |0,02 | 0.14 | 0,23 | 0,34| 0,71 
517 | 231 | 132| 112|0,02| — |0,11 | 0,61) 0,72 


Z przytoczonych tabel wynika, że karburyzato- 
ry przygotowane w mniejszej ilości (100 — 200 cm*) 
wykazują większą zawartość soli, aniżeli odpowia- 
dające im co do składu roztworu impregnującego 
karburyzatory przeznaczone do cementacji, przy- 
gotowane w ilości około 800 cm*, 

Zjawisko to wywołały następujące czynniki: 

1) Pierwsze karburyzatory przesiewano po wy- 
suszeniu przez sito o oczkach 1 mm”, gdy drugie — 
o 3 mm, wskutek czego przy drugich ziarna drob- 
niejsze, przedewszystkiem wpływające na podwyż- 
szenie zawartości soli w karburyzatorze, zostały 
usunięte, 

2) Przy mniejszej ilości roztworu, ilość odparo- 
wanej wody, szczególnie przy podgrzewaniu tegoż 
do wyższej temperatury, jest stosunkowo większa, 
aniżeli przy większej ilości roztworu. Zatem w 
pierwszym wypadku każdorazowo stężenie soli 
w roztworze jest większe, niż w drugim. 

3) W celu przygotowania karburyzatora impre- 
śnowanego wsypuje się do roztworu soli tyle wę- 
gla, że po przyciśnięciu go do dna naczynia nad po- 
ziomem węgla znajduje się jeszcze warstwa roz- 
tworu o grubości około 1 — 2 cm. Jednak po ja- 
kimś czasie ilość roztworu znacznie maleje, od- 
krywając górne warstwy węgla. Należało więc co 
jakiś czas dolewać świeżego roztworu. Ponieważ 
jednak pierwsze impregnowanie zostało wykonane 
bez dolewania, przeto, w celu zachowania stałych 
warunków, również inne zostały wykonane po- 
dobnie. 

Prócz tego z badań powyższych można wycią- 
śnąć wniosek, że przez dodanie dekstryny do pew- 
nego roztworu zmniejsza się ilość soli w karbury- 
zatorze, ale tylko do pewnej granicy, bowiem od 
jakiegoś roztworu granicznego (innego dla każdej 
soli) dekstryna działa wręcz przeciwnie — podno- 
si zawartość soli w karburyzatorze (rys. 1 i 2). 

Naogół wpływ dekstryny polega na tem, że: 

1) zmniejsza ona koncentrację soli w roztworze 
(z rozpuszczeniem dekstryny objętość roztworu 
zwiększa się); 2) zagęszcza roztwór, co w znacznym 
stopniu wpływa na zmniejszenie jego zdolności do 
przenikania we wszystkie pory węgla; 3) stwarza 
większą ilość ośrodków krystalizacji, wskutek cze- 
go wydzielają się drobniejsze kryształy, które 
łatwiej spływają z ziarn węgla. 


0,43 
0,33 
0.47 
0,43 | 0,89 
0.37 | 0,84 
0.33 ; 0,93 


1,00 
094 
0,93 


1 
5 
6 
7 
8 |+ 0,23 
9 
10 
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Ze zwiększeniem więc ilości dekstryny, impre- 
śnowanie, jako takie, utrudnia się, Natomiast za- 
chodzi raczej proces powlekania. Takie powieka- 
nie węgla ma miejsce przy wprowadzaniu węgla- 
nu baru do węgla, 

Gdy zaś przy stałej zawartości dekstryny bę- 
dziemy zmieniali stężenie soli w roztworze, wów- 
czas przy roztworach o większem stężeniu dek- 
stryna wpływa na obniżenie zawartości soli w kar- 
buryzatorze, zaś o mniejszem naodwrót — na 
zwiększenie, gdyż ostatni bez dekstryny jest tak 
rzadki, że z łatwością spływa z ziarn węgla przy 
odcedzaniu, zaś dodana dekstryna, zagęszczając 
roztwór, utrudnia to spływanie, wskutek czego na 
ziarnach węgla zostaje większa ilość roztworu, a 
więc i soli. 

Wyjątkiem z powyższego rozumowania jest kar- 
buryzator 1, który zawiera mniej K,Fe(CN),, ani- 
żeli 2 (tab. 5). Prawdopodobnie na wynik taki 
wpłynęła obecność znacznej ilości gruboziarnistych 
kryształów żelazocjanku potasu, powstałych pod- 
czas impregnowania, które pozostają na dnie na- 
czynia do impregnowania podczas odcedzania. 

Wyniki cementacji wykazują również wpływ 
dekstryny. Dekstryna wpływa na obniżenie inten- 
sywności cementacji. Próbki nacementowane za- 
pomocą karburyzatorów, tak z sodą, jak i z żela- 
zocjankiem potasu bez dekstryny, posiadają war- 
stwę nadeutektoidalną, gdy po dodaniu dekstryny 
do tegoż roztworu i po nacementowaniu karbury- 
zatorem w nim naimpreśnowanym obecności war- 
stwy nadeutektoidalnej nie stwierdzono. Następne 
zaś próbki znów wykazują warstwę nadeutektoi- 
dalną. 


3.Karburyzatoryzwęglanempotasu. 


Badania wstępne wykazały, że węglan potasu do 
sporządzania proszków impregnowanych nie mo- 
że mieć praktycznego zastosowania, gdyż karbu- 
ryzator taki już po kilku godzinach leżenia staje 
się wskutek hygroskopijności węglanu potasu zu- 
pełnie mokry. 

W tabeli 8 podane są badania hygroskopijności 
karburyzatorów z węglanem potasu. 

TABELA 8. 
Hygroskopijność karburyzatorów z KCO; 


Oznacz. 


Skład roztworu Badania hygroskopijności 
karbu- , i 
t 13 godz. U 
r [aço | wade |tt apaaken] gj TMA 
! £ l sz 

1 60 | 50 | 10 | 12,86 2,86 |28,6|czas PE? 

2 50 50 10 12,54 2,54 |25,4 ae bi 

3 | 50 | 10 | 2,21 |22,1|zyzatory były zu- 

I | 


12,21 | 


pełnie mokre 


4 Karburyzatory z węglanem baru 
(Serja IIT). 

Badania systematyczne przedstawiono w tabeli 
9, zaś zestawienie wykreślne otrzymanych wyni- 
ków — na rys. 3. 

Na podstawie tabeli 9 przygotowano 5 karbury- 
zatorów: po jednym z grupy (1) i (2) oraz trzy 
z grupy (3). 

yniki analizy karburyzatorów zawarte są w ta- 
beli 10. 

Przy porównaniu karburyzatorów tabeli 10 z od- 

powiadającemi im karburyzatorami tabeli 9 rzuca 
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się w oczy znaczny wzrost zawartości BaCO, w 
karburyzatorach tabeli 10. Możliwe, że „główną 
rolę odegrał tu mniejszy stopień odcedzenia, śdyż 
większe ilości węgla trudniej wymieszać podczas 


1 Badania syst karburyzatorów z ByC03 
Krzywa Q W BąC03 /100em*woay 
. b-2: A 5 * + 


j karbu! a arów do ceme 
> PLETA: OMA wod) 


`a 
m 


% BaCO; w karburyzatorze 
s BR Ñ 


m © 


20 28 30 
Krochmać g/iQOcm*wody 


Rys. 3. Krzywe zawartości procentowych BaCO, 

w karburyzatorach w zależności od dodanych do 

mieszaniny powlekającej ilości krochmalu. (Tab. 
9 


i 10 — krzywa a’). 


TABELA 9. 
Roztwory do impregnowania. 
| i CO; w % 
Gz: Oza l Skład mieszaniny adnie ać 
PY | ba  BaCOs| kro- | woda | pregnowa- gi 
I g  'chmalg | d nym M 
| 1) 10 | 1,0 ' 100 4,0 bardzo rzadki 
2 10 1,5 | 100 7,0 rzadki 
1 3) 10 2,0 | 100 , 6,7 | > 
4| 10 2,5 | 100 | 6:3 rzadkawy 
5) 10 3,0 | 100 6.6 M 
| 6) 10 3,5 | 100 1.4 dobry 
7 20 15 _ 100 11.6 rzadki 
8 20 | 20 100 | 11.41 rzadkawy 
2 9) 20 | 25 , 100 10.9 z 
10) 20 3,0 | 100 9,1 dobry 
11| 20 3,5 | 100 12.3 gestąwy 
12, 30 2,0 100 15.3 rzadki 
3 | 13, 30 2,5 | 100 14,0 rzadkawy 
14 30 30 | 100 14,2 dobry 
15 30 | 35 | 100 14,5 R 


odcedzania i tem samem dać możność spłynięcia 
nadmiarowi mieszaniny, aniżeli przy małej ilości 
karburyzatorów. 
TABELA 00. 
Karburyzatory użyte do prób, 


Oznacz. | Skład mieszaniny . BaCO; w "h 
karbury- | BaCO, l krochmal| woda |,w karburyzat. Uwagi 
zatora £ t £ cm? impregnowanym 
5 | 40 12 | 400 6,5 dobry 
10 - 80 12 | 400 9,9 > 
12 | 120 8 400 17,5 rzadkawy 
13 120 | 10 400 15,7 dobry 
14 120 ; 12 400 16,0 gestawy 
6 węgiel drzewny o ziarnach 4—10 mm średnicy. 


arburyzatory, otrzymane przez powlekanie Wẹ- 
zapomocą rzadkich i gęstawych mieszanin, 
iazują większą zawartość BaCO,, aniżeli za- 
iocą „dobrych”. W wypadku rzadkich miesza- 
na podwyższenie zawartości BaCO, wpływa- 
Irobne ziarna węglanu baru osiadłe na dnie 
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naczynia, które przy odcedzaniu, spadając na od- 
cedzoną już warstwę wilgotnego węgla, nie prze- 
dostają się do mieszaniny odcedzonej, natomiast 
przy gęstych mieszaninach czynnikiem podwyż- 
szającym zawartość BaCO, jest tworzenie się 
grubszej powłoki na ziarnach węgla, a więc wpro- 
wadzanie w ten sposób większych ilości BaCO, do 
karburyzatora. Przy dobrych co do gęstości mie- 
szaninach, ziarenka BaCO, równomiernie rozdzie- 
lone w masie, mają możność spłynięcia podczas 
odcedzania, nie wywierając raptownego podnosze- 
nia się BaCO, w karburyzatorze, Celem uniknię- 
cia szkodliwego wpływu ziarenek BaCO., należy 
rozprowadzony niewielką ilością wody proszek 
węglanu baru przecedzić przez sito o oczkach 
1 mm”. , 

Używane terminy do oznaczenia stopnia gęsto- 
ści mieszaniny (rzadki, rzadkawy, dobry i t. p.) 
nie są oparte na jakichś danych liczbowych (np. 
na ciężarze właśc.). Oceniano daną m'eszaninę do 
powlekania na tle obserwacji ściekania jej po 
ziarnach węgla w czasie odcedzania. 

Wyniki cementacji stali zapomocą przygotowa- 
nych karburyzatorów z węglanem baru (tab. 10) 
zestawiono w tabeli 11. 

TABELA 1 
Wyniki cementacji. 


Głę- 


Twardosc Brrnella Ble Gadkoje warstwy 

Oznacz. pani Hartow. __Wyzarz. kośc newesglone] w j 

probek po 1 stwy d- eutek-| pod- | 
kawęć pow. |jądro | pow. |jądro a sutek, Aa SĄ a 
1 [+ 0,15] 668 | 245 | 139| 117 )|0,02 |) — | 040 0,45! 0,85 
2 |+0,17| 675) 261; 137| 120) — | — 0,55 , 0,43) 0,98 
3 |+0,17| 640| 259! 106| 125 | 0,06 |0,05 | 0,52 | 0,47 | 1,04 
4 |+0,19) 668; 262! 107| 118|0,10) — |0.56 | 041 | 0,97 
5 |+0,14) 660) 259| 107) 120 | 0,05 | 0,05 | 0,52 | 0,50 | 1,07 
6 |—001| 561 | 231) 82| 121|0,12| — | — |0,65| 0,65 


2. Powlekanie węgla zapomocą mieszaniny, 
zawieraiącej sole: Ba CO, Na;CO; 
i K,Fe(CN), 

a) Sporządzanie karburyzatora 
oraz analiza chemiczna. 

Tak sporządzanie mieszaniny do powlekania, 
jak i analiza chemiczna, są połączeniem sposobów 
podanych wyżej (przy karburyzatorach z sodą i że- 
lazocjankiem potasu oraz z węglanem baru). 

Po odważeniu dodatków i odmierzeniu potrzeb- 
nej ilości wody, całą ilość wody rozdziela się na 
części: jedną zagotowuje się do zaparzenia kroch- 
malu i do otrzymanej galaretki dodaje się odważo- 
ną ilość BaCO, (w roztworze wodnym), zaś drugą 
podgrzewa się do odp. temperatury i w tej roz- 
puszcza się początkowo dekstrynę, a następnie 
resztę soli. Następną operacją jest dolewanie por- 
cjami tej drugiej mieszaniny do galaretki z węgla- 
nem baru. Po każdem dodaniu należy galaretkę 
dokładnie wymieszać, 

Analiza jest połączeniem dwu poprzednich spo” 
sobów. Początkowo oznacza się Na.CO, i 
K,Fe(CN),, a potem w węglu pozostałym na sącz- 
ku BaCO;. 

Warunki cementacji, jak przy serjach poprzed- 
nich, tylko zastosowano czas 9 godz. 

Przeprowadzono badania wstępne i badania kar- 
buryzatorów przeznaczonych do cementacji. 
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Zestawienie wyników pierwszych badań poda- 
no w tab. 12 oraz wykreślnie na rys. 4 i 5, 
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otrzymania karburyzatora z równomiernie rozło- 
żonemi na powierzchni ziarn domieszkami. Po- 


TABELA 12 
Karburyzatory z węgślanem baru, węglanem sodu i zelazocjankiem potasu (badania systematyczne) 
OZ TE O OZ ZZ ZO Z ZO ZZA Z A A O A R NOZNA 


a ? Skład mieszaniny Czas po- Skład karburyzat. 
Grupa | woda soda BaCO, K.Fe(CN), | dekstr  krochmal Wlekania BaCO, Na CO. K Fe CN), U w «a ś id 
cm* g g | £ g g a C a 
| | i 
ainil] = 3) 1 | 0 a far | — _ bardzo rzadki 
25 20 | 3 | — 4 2 30 4,0 13,5 — rzadkawy 
. | 25 20 5 = 4 2 30 T4 131 — ldobry — powłoka na 
| | ziarnach nierównom. 
1.88 | 86 8 | = 3.1 % 3 11,2 13,0 — gestawy 
25 30 5 a 30 5,7 | 158 — |ì rzadkie — powłoka 
25 30 8 | 4 | 2 30 88 | 149 | — j  nierównomierna 
2 25 30 12 | 4 | 2 30 | 113 13,5 - rzadkawy 
25 30 15 = | 4 2 30 15,0 13.3 z } dobry; po ostygnięciu 
| ROA ___ $  gęstnieje > ` 
25 40 | 8 = 5 3 20 8.5 18,3 — ; 
=o ajn alal 6 4 2 64 15] Z maiie 
s 25 n | — 7 5 2 6,3 14,4 — rzadkawy 
25 40 15 = 7 > z 163 0 Z | dobre; po ostygnięciu 
25 40 20 = z | 5 2 | 183 138 | — J sełkiem gęste 
25 | 20 12 | 10 8,0 2 2 | 89 , 92 113 | 
4 25 30 12 10 5 | 3 2 8,2 12,3 10,4 bardzo rzadkie 
25 40 12 10 7 | 5 2 7,3 13,0 89 | 


Kolejność dodawania poszczególnych składni- 
ków przy przygotowywaniu karburyzatorów zo- 
stała nieco zmieniona. Przytem wzięto pod uwagę 
praktykę wstępną, 

Wyniki badań karburyzatorów przeznaczonych 
do cementacji zestawiono w tab. 13, zaś wykreśl- 
nie — na rys. 6i 7. 


Badania syst. karburyzatorów z Na,00;i BACO; 


R2 Mieszaniny do powlekania węgla: 

ZL Składniki : „MY 

CBE Woda 100o? 100m 1000m 
CJE ja 89 149 209 
Sje | Dekstryna 16. 16. 28: 
7 LLL b 
aTe e af) 
JEEP ann 
a eT 
BIMKŁL a 
- WZEGZWIEEBAŁK AM 
SPELL LPT 


1216 24 Wad 48 56 64 72 60 
ęglan baru g/Ł0cm?wody 


Rys, 4, Krzywe zawartości procentowych NaCO, 

i BaCO; w karburyzatorach w zależności od do- 

danych do mieszaniny powlekającej ilości węg- 
lanu baru techn, (tab. 12). 


Na podstawie badań karburyzatorów, zawiera- 
jących zastosowane sole, można wyprowadzić na- 
stępujące wnioski: 

1) Mieszaniny do powlekania mają tylko wte- 
dy praktyczną wartość, gdy wyjściowym składni- 
kiem do ich przygotowania jest, poza zagęszcza- 
czami, węglan baru, gdyż tak soda, jak i żelazo- 
cjanek potasu, dodane w większej ilości, powodu- 
ją przy zastygnięciu mieszaniny częściowe lub cał- 

owite jej zgęstnienie, połączone z utratą lepkości 
i jednorodności — czynników niezbędnych do 


wyższe zjawisko tłumaczy się krystalizacją soli 
K,Fe(CN), i NaCO, przy oziębieniu mieszaniny. 
2) Dodanie stosunkowo małej ilości żelazocjan- 
ku potasu do mieszaniny, posiadającej dostatecz- 
ną gęstość, powoduje znaczne jej rozrzedzenie. 
3) Na zwiększenie gęstości mieszaniny wywie- 


zatoze 
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ikte 


ry. 
S 
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Rys. 5. Krzywe zawartości procentowych Na:CO;, 

BaCO; i K;Fe(CN)s w karburyzatorach w zależ- 

ności od dodanych do mieszaniny powlekającej 
ilości sody kaustycznej (tab, 13). 


ra wpływ tylko zwiększenie dawki węglanu ba- 
ru i krochmalu, z wyraźną przewagą ostatniego. 

4) Niezmiernie ważńy jest porządek wprowa- 
dzania poszczególnych składników do mieszaniny. 
W poprzednich badaniach stwierdzono, że do 
otrzymania pożądanej gęstości mieszaniny jest zu- 
pełnie wystarczające dodanie ok, 30 g krochmalu 
na 1 1 wody, zaś w badaniach systematycznych 
(tab. 12) — nawet 80 do 200 g krochmalu na 1 1 
wody nie daje pożądanej gęstości mieszaniny. 
Przyczyną tego zjawiska jest zaparzanie krochma- 
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TABELA B. 


Karburyzatory użyte do cementacji. 


Skład mieszaniny | Czas po- Skład karburyzat. W 4 | 
Grupa woda. soda | BaCO; IK, Fe (CN); | dekstr. | krochmal | weka BaCO; NagCO; K: Fe (CN), a g i 
cm? £ I £ Bao % A % 
| = (bardzo rzadki, grudki 
| 300 | 20 10 = 10 ! 8 5 0,53 1,07 j BaCO; na dai i 
i =; I 40 8 | 5 2,70 1,40 — ( gestawy 
| 300 | 20 30 | 10 8 | 5 4,40 1,42 — J (dużo krochm.) 
-300 20 30 | 10 | 10 8 | 5 2,88 1,42 248 | | dobry 
| 300 20 30 | 20 10 8 | 5 3,72 1,57 412 If 
1. 300 20 4. | = 10 8 | 5 580 | 157 | — gęsty 
300 20 | 40 | 20 | 10 8 5 4,82 1,55 4,42 | dobry 
` 300 46 | 0 | = 15 5 5 394 | 312 | = |V zada 
300 40 | 50 | — 2 | 5 5 5,74 | 250 | — J7“ 
| 300 | 40 30 z 20 6 | 5 3,22 2.90 — rzadki 
300 | 4 40 = 0 | 6 5 448 | 274 | — szadkawy 
300 ' 40 | 50 — 20 6 5 7,26 2,59 — dobry 
300 40 50 20 20 6 5 5,24 2,30 354 || „„dkie 
300 40 50 40 20 6 5 5,92 2,40 6,12 
2. 300 40 | 6 — 20 6 5 7,94 2,34 — dobry 
300 40 | 60 40 20 6 5 6,42 2.14 5,36 rzadki 
300 , 40 | 70 | — 20 6 5 8,28 2,25 = dobry 
300 | 40 80 | — 20 6 5 | 912 2,14 = dobry 
300 ' 40 80 | 40 20 6 5 | 930 | 2,42 5,16 | rzadki 
300 | 40 90 a 20 6 5 10,82 2,76 = gęstawy 
300 | 40 100 = 20 6 5 11,16 3,06 — gesty 
300 100 m | = 40 8 5 4,90 4,24 — | dobry 
| 300 200 | 80 | — | 50 | 9 5 6,76 8,00 | +12 g pyłu wegl., dobry 


lu nie w czystej wodzie, lecz w roztworze dekstry- 
ny, wskutek czego nawet przy dodaniu większej 
ilości krochmalu nie otrzymywano ciągliwej ga- 
larety. 

Wyniki cementacji wykazują, 
przezemnie karburyzatory 
za słabe. 


Mikrobudowę warstw nawęglonych, w niektó- 
rych próbkach ze stali o 0,25% C, podano na rys. 
10, 11, 12. 

Na makrofot. rys. 8 przedstawiono złomy pró- 
bek nawęglonych zapomocą karburyzatorów M W, 


TABELA 14 
Wyniki cementacji 


że stosowane 
są przeważnie nieco 


Peera "m kl śię Prada Glębo- Ac nij 
Nr, | SSZAFU| Hartow. Wyzarz. kosć d d 
lae oo zo a SE a uż | ma 
- pow. | jądro | pow. jądro | tekt. toid. tekt. | mm 
M 1 +0,07| 635| 194| 106| 106| 0,07 | — | 0,65 | 0,65 
M 2 -0.17, 682 | 200) 123| 100) 0.18 | — , — |0,67 | 0.67 
M 3 +0,15 602 | 204| 110) 104) 0.08 | — | — |0,65| 0,65 
M 4 +0,13 665| 200) 121| 101| 0,08 | — | — |0:60| 0,60 
M 5 10:13, 647 | 184| 114| 104| 0,03 | — | — |0,75) 0,75 
M 6 10.12 665 | 200; 125| 101) 0,07 | — | — |0,60) 0.60 
M 7|-+0:17) 665 | 209) 121| 108; 0,05 | — | — |0,75| 0,75 
k. p. +013; 566| 200| 87| 109) 0,17 | — | — |0,59| 0.59 
w. d.|—-0,05| 425 | 225| 92) 103) 0,12 | — | — |0.32| 0,32 
M 8|-0.30| 668 | 257 | 121) 103) 0,03 | — |0.54|0,48| 1.02 
M 9 -0,30| 627 | 246| 141) 101) 0,14 | — |0,62|0,37| 0.99 
M 10 --0.28| 653| 250 | 125] 107| 0,03 | — |0,65 | 0,41 | 1.06 
M 11| +0,27| 661 | 250| 153| 104| 0,10 | — |0:50|0;43 | 0.93 
M 12 +0.27| 668 | 260| 147| 100! 0,09 | — |0,62|0,35| 0,97 
M 13 +0,24; 662 | 227 | 119 101) 0.05 | — | 0,60 | 0,30 | 0.90 
M 14 0.29) 668 | 243) 153| 97| 0,07 | — 10,63 | 0,35 | 0.98 
k. £. | +0,27| 668| 225 | 144| 105| 0:05 | — |0,40 |0,47 | 0,87 
j 
M 15 -+032| 661 216 | 127| 98) 0,10 | — |0,60 0.33 | 0.93 
M 16 +0,25| 653 | 184| 127) 98) 0,20 | — |0,55 |0,32| 0,87 
M 17| +0.25) 653 | 204) 119| 103) 020 | — |0,50 0,30 | 0.80 
M 18 +0.31 653 | 190) 153) 97| 0,10 | — |0,60 | 0,45| 1,05 
M 19 +0,30| 647 | 216) 139) 103) 0,07 |0.05 | 0,57 0.45 | 1,07 
M 20 +0.23, 654| 222 | 159) 98| 0.05 | — |0,63|0.38| 1,01 
M 21| +0.34| 635| 222| 104| 103| 020 | — |0,43 0,40 | 0.83 
10% +0,22| 661| 257| 127| 107| 0,05 | — | 0,65 0.35 | 1,00 


M P, patentowanego (KP) i fabrycznego (KF). Tem- 
peratura nawęglania 920 — 930°; czas — 12 godz. 
Próbki w kolumnach a są w stanie wyżarzonym, 
b — zahartowane. 

Na makrofot. rys. 9 przedstawiono złomy pró- 
bek nawęślonych zapomocą karburyzatora M W. 
Temperatura nawęglania 920—930"; czas nawęś- 
lania wynosił 6, 12 i 24 godz. 

Na mikrofot. rys. 10 przedstawiono mikrobudo- 
wę warstwy nawęślonej zapomocą czystego ziar- 
nistego węgla drzewnego (temperatura nawęgla- 
nia 920—930"; czas — 5 godz.). Nawęglenie „pod- 


Przygotowanie karburyzatorów zNazCO, i BaCQ; do 
cementacji 
Mieszaniny do powłekania węgla: 


Składniki : Krzywych: Punktów: 
MM GC 0 3 
Woda 300 300 40 300 300 cm 
soda 20 % 40 40 100 2009 
Dekstrynat 0 2 15 20 40 50 
Krachmal 8 6 5 
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Rys. 6, Krzywe zawartości procentowych BaCO; 

i Na»CO; w karburyzatorach w zależności od 

dodanych do mieszaniny powlekającej ilości 
węglanu baru techn. (tab. 13). 


eutektoidalne', Próbka a — w stanie wyżarzo” 
nym; b — hartowanym. Trawiono kwasem azo- 
towym; pow. 75. 

Na mikrofot. rys. 11 przedstawiono mikrobudo- 
wę warstwy nawęglonej zapomocą karburyzatora 


RZEGLAD 

MECHANICZNY 
M W. Nawęślenie „eutektoidalne", Warunki na- 
węślania i oznaczenia próbek, jak na rys, 10. 


Przygotowanie karburyzatarów z Ba C0;, Kąfe (CH) 
p - Gy: A KERI 

Je, ch: ` 

IIS: ARE AB 
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Rys. 7. Krzywe zawartości procentowych BaCOs, 
K,Fe(CN)e i NaCO w karburyzatorach w zależ- 
ności od dodanych do mieszaniny powlekającej 
ilości węglanu baru techn. (tab. 13). 


TOM I — Nr. 10 


Na mikrofot. rys. 12 przedstawiono mikrobudo- 
wę warstwy nawęglonej zapomocą karburyzatora 
MP. Nawęglenie „nadeutektoidalne'. Warunki 
nawęglania i oznaczenia próbek, jak na rys. 10. 


Cementacja stali zapomocą karburyzatora 
wynalezionego 


a) Przygotowanie karburyzatorów. 


Przygotowano dwa karburyzatory o różnej in- 
tensywności nawęglania: słabszy M W i silniejszy 
M P. Skład karburyzatorów podano w tabeli 15. 

Przed suszeniem karburyzatory posypywano py- 
łem z węśla drzewnego (1600 otworów na 1 cm* 
sita) aż wszystkie ziarna zostaną nim otoczone. 
Nadmiar pyłu po wysuszeniu odsiewano. 

W celu otrzymania czarnej, gładkiej powierzchni 
ziarn karburyzatora zapomocą rozpylacza wpro- 
wadzano do karburyzatora oliwę jadalną, rozcień- 
czoną benzyną, 


b) Warunki cementacji 


Stosowano próbki o wymiarach: 18X18x 90 mm. 
Do każdej skrzyni o wymiarach 300X 170x200 mm 


KP 


KE 


a b a b 

Rys. 8. Złomy próbek nawęglonych zapomocą karburyzatorów „MW“, „MP“, patentowanego (KP) i fab- 

rycznego (KF). Temperatura nawęglania 920—930%; czas — 12 godz. Próbki w kolumnach a są w stanie 
wyżarzonym, b — zahartowane, 


TABELA 15. : 
Karburyzatory MW i MP. 


poki dka A oaa aS 
|ozzZNZZZZZNNNNNN NENA m 


Powlekanie Analiza 
Składniki karb. M W karb. M P | składniki | MW MP 
kg % 0 kg °% i Sa karburyzatora | 0 I 94 

woda . 5,50 56,6 32,0 1,90 46,0 23,4 

BaCO, 185 | 19.0 10,7 115 | 28,0 14,1 BaCO; 10.91 | 16,74 

soda 06 a anaa kW 0,77 8,0 4,5 0,20 4,9 2,5 NaCO, 2,84 | 1,88 

sól Gmelina . . . . 0.55 5,6 3,2 0,20 4,9 2,5 K.Fe(CN)s 8,40 8,60 
dekstryna . . . 0,44 4,5 2,5 0,20 4,9 2,5 
krochmal 0,165 1,7 1,0 0,06 1,5 0,7 
pył w. drzewnego 0,445 4,6 2.6 0,40 9,8 4,9 
węgiel ziarn. £ 8,00 — 43,5 4,00 — 49,4 

Suma: 11,60 100 100 8,11 100 100 22,11 27,22 
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(pojemn. 11,22 1) ładowano próbki w dwu pozio- 


mach, po 5 w każdym. 
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Po wyjęciu z pieca próbki górnego rzędu harto- 


24 godz 


a Q a b 


Rys. 9. Złomy próbek nawęglonych zapomocą karburyzatora „M W“. 
tura nawęglania 9209300; czas nawęglania 6, 12 i 24 godz. 


TABELA 16 
Cementacja stali specjalnych 


Tempera- 


wano w wodzie, zaś dolne razem ze skrzynką sty. 


gły w piasku. 

Temperatura cementacji 
920 — 930° C. Czas 6, 12 i 
24 godz. 

c) Cementacja, 

Wyniki cementacji zesta- 
wiono w tabeli 16. 


Wnioski 

1) Wyniki umieszczone w 
tabeli 16 potwierdzają znany 
fakt, że zwykła stal węglista 
wykazuje po  nawęglaniu 
większą twardość, niż stale ni. 
klowe i chromoniklowe, Na- 
tomiast jądro stali niklo- 
wych, wzgl. chromowo - ni- 
klowych, posiada coraz więk- 
szą twardość w miarę zwięk- 
szenia zawartości chromu i 
niklu. Stal chromowo - niklo- 
wa konstrukcyjna, o zawar- 
tości 0,29% C, posiada pra- 
wie jednakową twardość, tak 
powierzchni nawęglonej, jak 
i jądra, zarówno w stanie 
hartowanym, jak i w stanie 
termicznie ulepszonym. 


| Twardośc Brinella Grubość warstwy nawęglonej w mm 
| Rodzaj | Czas [7 P Uwagi 
Stal  karbur PA hartowane chłodzone w piasku NOA TPA pół A g 
w-wa | jądro w-wa jadro LOA ś 
i | ; 
MW | 6 665 216 | 242 | 120 0,24 0,43 0,43 1,10 |W obu rodzajach 
MW 12 | 665 222 232 | 123 0,08 0,57 0,80 1,45 próbek normalna 
M MP 12 665 205 241 | 117 0,30 0,72 0,70 1;72 budowa zdrowych 
K P 12 682 210 242 116 0,16 | 0,70 0,70 1,56  |stali węglistych po 
KF 12 | 674 228 242 123 | — 0,60 0,48 1,08 | nawęglaniu 
MW 24 | 682 | 22 239 | 125 ' 0,17 0,95 0,90 2,02 | 
MW 6 | 655 | 210 | 242 108 0,16 0,60 0,37 1.13 
'MW 12 | 614 | 205 210 108 0,27 0,70 0,54 1,51 
E | MP 12 635 202 212 109 0,30 0,73 0,75 1,78 
IKP | 12 | 621 | 216 242 108 0,22 0,64 0,54 1,40 3 
IKEF 12 614 216 216 113 0,11 0,54 0,37 1,02 
|Mw| 24 665 198 | 258 | 113 0.35 | 1,13 0,88 2,36 
| MW! 6 530 392 258 172 0,97 | Chłodzono w piasku; 
MW! 12 568 | 397 240 174 1,07 |b. wielka drobno- 
L | MP 12 | 594 403 , 235 167 Mierzono całą wąrstwę 1,55 ziarnistość 
KP 12 542 403 240 159 nawęgłoną 1,08 | Hartowane; drobny 
Ke 2 | 8 | śś | 22 | 1.88 a 
>> 0 ŚĆ PA GE EEN PORE... ALE E n 
MW 6 397 392 365 322 1.37 |Chłodz w piaskui 
MW 12 414 324 425 313 1,78 w-wa zewnętrzna 
MP 12 370 350 444 280 1370 drobnoziarnista, 
N |KP 12 458 381 458 296 » 1,57 | gruby i nast. drobny 
IKF 12 403 350 447 313 1,29 | martenzyt. Hartow: 
I|MW| 24 458 322 414 322 2,98  |jak poprzednie, lecz 
| bez w-wy zewn: 
MW 6 | 436 | 4235 425 322 1.30 
MW i 12 | 458 | 414 452 296 1,50 
K IMP i 12 425 414 415 272 1,53 
KP | 12 447 458 414 313 ú 1.58 ż 
KF 12 482 360 465 272 1,20 
MW 24 482 350 425 258 2,84 


Uwaga; KP — karburyzator patentowany; 
KF — karburyzator fabryczny, 
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Z zastosowanych do nawęglania karburyza- 
torów proszek M W daje prawie takie same wy- 
niki, jak karburyzator patentowany (KP), nato- 
miast M P działa trochę za ostro. Karburyzator 
fabryczny (KF) jest znacznie gorszy od powyż- 
szych. 


Badania wyczerpalności 
karburyzatora M. W. 


W celu oznaczenia siły nawęglającej karburyza- 
tora po uprzedniem użyciu, nacementowano prób- 
ki stali, stosując karburyzator używany przy po- 
przedniem nawęglaniu. Przytem każdorazowo no- 
towano wypalanie się karburyzatora. 

Nawęgślanie, jak i przedtem, odbywało się w 
temp. 920 — 930° C w przeciągu 12 godz., nie li- 
cząc czasu najścia, który przyjęto równym jednej 
godzinie. Próbki ze skrzynką chłodzono w piasku. 

Wyniki badań zestawiono w tabeli 17. Rys. 10aib. Mikrobudowa warstwy, nawęglonej zapomocą 


i iduj ż i czystego ziarnistego węgla drzewnego (temperatura nawęśla- 
kaj U ak se nawet po trzech kolejnych mie 920. 9307, czas—5 godz.). Nawęglanie „podeutektoidalne". 
nawęglaniach zapomocą tego samego proszku ZO- Próbka a — w stanie wyżarzonym; b — hartowanym. 


staną otrzymane tak wysokie wartości grubości Trawiono kwasem azotowym; pow. 75, 
TABELA 17. 
Badania wyczerpalności karburyzatora M W. 


| Twardość Brinella | a . 
F o ad (chłodz. w piasku) Grubość warstwy nawęglonej > | Wypalanie | Wyglad próbek Uwagi 
| cementacji | wwa | jadro nadeutek. | eutektoid. | podeutek. | suma Ga karbur. | PE EEA 
CERE] j 
I. 232 123 | 0,08 0,57 | 0,80 1,45 21,0  zabarw. jednost. czarne 
M l. 234 112 0,26 0:40 © 030 | 0.96 2,6 | ciemne plamy szare 
m. = 219 112 Raj 0,04 = 0.71 0,20 0.95 2.1 | 33 » srebrzyste _ 
I. 242 108 027 | 0,70 0,54 151 | 
E II. 245 103 CM 0,69 0,63 | 1.32 a | 3) 53 » 
a HI. 237 100 — 0:69 0,60 1.29 | 
L 240 174 — — | — 1,07 | 
L IL. 246 170 — — — | 1,06 3» | » » » 
| m | 280 170 = = 2 0.82 sa 
I. 425 313 = — — 1,78 | 
N IT. 403 265 . — — — 1,50 » | » » » 
m | 88... 296 j| = o 1:46 = 
[. 452 296 — — | = 1,50 | 
K I. 436 246 — — | — | 1,39 » I » » 3 
NI. 494 272 — — | = | 1,27 


Rys. 11 a i b, Mikrobudowa warstwy nawęglonej zapomocą Rys. 12 a i b. Mikrobudowa warstwy nawęglonej zapomocą 
arburyzatona „M W“, Nawęglanie „eutektoidalne', Warunki  karburyzatora „MP z Nawęglanie „nadeutektoidalne . Wa- 
nawęglania i oznaczenia próbek, jak na rys. 10. runki nawęglamia i oznaczenia próbek jak ma rys. 10. 
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warstwy, badania w tym kierunku, niestety, prze- 
rwano, 


Praca ta została wykonana w Pierwszej Fabry- 


ce Lokomotyw w Polsce w Chrzanowie, zaś część 
metalograficzna — w Zakładzie Metalografji i 
Obróbki Termicznej Akademji Górniczej w Kra- 
kowie. Na tem miejscu poczuwam się do miłego 
obowiązku złożenia podziękowania Dyrekcji Fa- 
bryki Lokomotyw oraz Zakładowi Metalografji za 
umożliwienie wykonania tej pracy. oa 
Sur la poudre impregnée pour la cémentation 
Résumé: 

L'auteur décrit ses essais ayant pour but de déter- 

miner l'éficacité des poudres employées dans le procès de la 


NZ RÓK 1933 


cómentation pour activiser le charbon du bois. II indique 
d'abord la méthode qu'il a employé pour préparer les 
poudres, notamment l'imprégnation du charbon du bois ay 
moyen des solutions de divers sels, savoir Na»CO; . 10H,0, 


K,Fe(CN)e, KCO; et BaCOs. 

Ensuite il cite les résultats des essais de la cómen- 
tation de lacier avec les carburisateurs mentionnés ci- 
dessus, ainsi qu'avec ceux ordinairement en usage. L'au- 
teur donne aussi les résultats de ses essais concernant le 
carburisateur combiné d'un mélange de sels: BaCO, 
Na:CO; et KaFe(CN)s dont on couvre la poudre de charbon 
du bois, et — à la fin — les résultats de la cémentation 
au moyen du carburisateur composé par lui même et qu 
a donné des résultats satisfaisant, 


EES SNE RE E AA E AEREE 


Elektryczne spawanie tworzyw ognioodpornych ° 


Inż. metalurg W. Czyrski, Huta Baildon 


Charakterystyka stalowego tworzywa ognioodpornego i jego zastosowania. — Skład chemiczny i struk- 


tura stali ognioodpornych. Ich klasyfikacja. — Porównanie spawania 
stali; wpływ na odkształcenia i strukturę obu metod spawania. — 


acetylenowego i elektrycznego tych 
Sposób spawania acetylenowego stali 


ognioodpornych. — Elektrody do spawania elektrycznego. — Wyniki spawania elektrycznego różnych 
gatunków stali. — Wnioski. 
TALE ognioodporne należą do kategorji ratur, jest odporność przeciwko utlenianiu się, 


tworzyw stosunkowo drogich ze względu na 

wysoką zawartość  uszlachetniających do- 
mieszek stopowych. Ta okoliczność zmusza do 
przeprowadzenia bardzo dokładnych obliczeń 
przy projektowaniu jakichkolwiek objektów wy- 
konywanych ze stali ośnioodpornej, celem poczy- 
nienia jaknajdalej idących oszczędności, wyzy- 
skując odpowiednio wysokie własności mecha- 
niczne tych stali. 

Wykonywanie odlewów ze stali ognioodpor- 
nych nie zawsze jest racjonalne, gdyż, dzięki sto- 
sunkowo znacznie zwiększonej wadze przedmio- 
tów odlewanych, cena 1ch jest stosunkowo bardzo 
wysoka. Z drugiej strony montowanie jakichkol- 
wiek objektów ze stali ognioodpornej w drodze 
nitowania lub łączenia na śruby też napotyka na 
znaczne trudności, a to na skutek stosunkowo 
dużej twardości tworzywa. Wykonywanie nitów, 
względnie śrub w tym wypadku jest bardzo ko 
sztowne. . 

Celem uniknięcia tych niedogodności obecnie 
stosuje się często spawanie, i to rozwiązanie jest 
najbardziej racjonalne, gdyż pozwala na wyko- 
nanie szybkie i tanie. Stosuje się przytem zarówno 
spawanie acetylenowe, jak i elektryczne, Pozor- 
nie zdawaćby się mogło, że bardziej właściwe 
jest spawanie acetylenowe, gdzie materjał dodat- 
kowy może być użyty w postaci cienkich skraw- 
ków tej samej blachy, z jakiej jest wykonywany 
spawany przedmiot, wówczas gdy do spawania 
elektrycznego odpowiednie elektrody trzeba by- 
ło do niedawna sprowadzać z zagranicy. Chcąc 
porównać doskonałość i przydatność obydwóch 
sposobów spawania, należy poświęcić nieco uwa- 
gi istocie tworzyw ognioodpornych, roli poszcze- 
gólnych pierwiastków i zachowaniu się ich w cza- 
sie pracy. 

Jednym z warunków, jakim musi odpowiadać 
tworzywo odporne na działanie wysokich tempe- 
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a raczej może przeciwko przenikaniu tlenu i in- 
nych gazów spalinowych wgłąb materjału, oraz 
zachowanie dobrych własności _wytrzymałościo- 
wych podczas długotrwałej pracy w wysokich 
temperaturach. 

Stopowe domieszki, dodawane do tworzyw 
ognioodpornych, pod względem ich powinowa- 
ctwa do tlenu, mogą być podzielone na dwie 
grupy. 

1) pierwiastki utleniające się łatwiej niż żelazo 

(Cr, Mn, Al i Si) 

i 2) pierwiastki trudniej utleniające się 

(Ni, Co, Cu, Mo i W). 

Pierwiastki należące do drugiej grupy, a więc 
posiadające niezbyt wielkie powinowactwo do tle- 
nu, podnoszą ognioodporność tworzywa tylko 
w nieznacznym stopniu; natomiast bardzo ważną 
rolę odgrywają właśnie pierwiastki, należące do 
grupy pierwszej. Oznacza to, że o ognioodpor- 
ności tworzywa w wysokich temperaturach decy- 
duje nie tyle zdolność utlenienia się składników, 
wchodzących w jego skład, ile raczej natura po- 
wstającego przy tem tlenku, Utworzony tlenek 
powinien ściśle przylegać do powierzchni macie- 
rzystego przedmiotu i tworzyć ognioodporną i zu 
pełnie nieprzepuszczalną zasłonę dla działania 
tlenu i gazów spalinowych. 


Z tego względu w tworzywach stalowych, 
nie zawierających składników grupy pierwszej, 
utlenia się przedewszystkiem żelazo, a powstają- 
cy przytem tlenek łatwo odpada, umożliwiając 
gazom spalinowym wędrówkę wgłąb tworzywa. 

Ważną rzeczą są również przemiany alotropo” 
we. Towarzyszące tu zjawiska  dilatometryczne 
powodują prawie zawsze rozluźnienie warstwy 
tlenków, które w dalszym ciągu prowadzi do 
odpadania ich od metalu. Dlatego tworzywa 
o dobrej ognioodporności nie powinny wykazy” 
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wać przemian alotropowych, przynajmniej od 
temperatur normalnych aż do temperatury robo- 
czej. 

MESA pierwiastkiem w tworzywach 
ośnioodpornych jest chrom, którego minimal- 
ną zawartość określa się na 12%; w miarę dal- 
szego podwyższania zawartości chromu ogniood- 
porność wzrasta. Dodatki stosunkowo małych 
ilości glinu i krzemu podwyższają ognioodporność 
stali chromowych; w tym samym kierunku działa 
nikiel, jednak tylko przy znacznie większych 
zawartościach (ok. 20%), Węgiel w tworzy- 
wach zawierających ponad 20% Cr nie wpływa 
dostrzegalnie na samą ognioodporność tworzywa, 
gdyż pomimo lokalnego zubożenia tworzywa 
w chrom na skutek powstających węglików chro- 
mu, wydzielających się na granicach kryształów, 
zawartość chromu w tych zubożałych strefach i tak 
przekracza 12%; w miarę zwiększenia zawartości 
węgla odporność na działanie ognia szybko maleje. 

Znaczny wpływ na ognioodporność tworzyw 
stalowych wywiera ich struktura. Stale 
chromowe ferrytyczne są skłonne do rozrostu 
ziarn, a gruboziarnistość budowy wnosi ze sobą 
element podwyższonej kruchości, Stale chromowe 
martenzytyczne łatwo pękają przy częstem i na- 
głem chłodzeniu i ogrzewaniu, a pozatem nie na- 
dają się z przyczyn wyżej wspomnianych, Stale 
o budowie mieszanej (półłerrytyczne, naprzy- 
kład o zawartości 0,25% C i20% Cr lub 0,40% C 
i 30% Cr) zajmują pośrednie stanowisko pomię- 
dzy wyżej omówionemi gatunkami, a tem samem 
są tworzywem kompromisowem, nadającem się 
do celów przemysłowych. Nareszcie stale chro- 
moniklowe austenityczne wykazują stosunkowo 
nieznaczną skłonność do rozrostu ziarna pod 
wpływem wysokich (lecz nie najwyższych!) tem- 
peratur, oraz zupełny brak przemian alotropo- 
wych. 

Każde ulepszenie termiczne tworzyw ogniood- 
pornych wpływa dodatnio na własności wytrzy- 
małościowe w temperaturach podwyższonych, 
lecz niezbyt różniących się od zwyczajnych. Na- 
tomiast w warunkach długotrwałej pracy w wyż- 
szych temperaturach nie da się zauważyć widocz- 
nych różnic w zachowaniu się tworzyw ulepszo- 
nych termicznie a tworzyw nie poddanych żad- 
nym zabiegom termicznym. Stąd wniosek, że 
chcąc dobrać odpowiednie elektrody do spawa- 
nią pewnego gatunku stali ognioodpornej, należy 
porównywać własności mechaniczne spoiny wy- 
onanej daną elektrodą z własnościami stali 
w stanie nieulepszonym, a normalizowanym, 

W stalach wysokostopowych, zwłaszcza o ni- 
skiej zawartości węgla, w których perlit, jako od- 
rębny składnik strukturalny, wcale nie występuje, 
poddanych działaniu wysokich temperatur, wypa- 
dają z roztworu stałego wydzieliny obcej fazy 
w stadjum bardzo drobnego rozproszenia. W wy- 
padku, kiedy te wydzieliny posiadają wielkość 
podkrytyczną, otrzymujemy wzrost wytrzymałoś- 
ci, czyli zjawienie się wtórnej twardości. Nato- 
miast długotrwałe przebywanie w wysokich tem- 
peraturach powoduje daleko posuniętą koagula- 
cję rozproszonych cząsteczek, wydzielanie się 
strukturalnie swobodnych faz (miedzi, niklu, ce- 
mentytu) na granicach ziarn (zjawisko „pocenia 
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się), a razem z tem wywołuje stratę na twardo- 
ści, zmniejszenie wytrzymałości na obciążenie 
statyczne i dynamiczne i, co może najważniejsze, 
obniżenie się odporności na działanie gorących 
gazów spalinowych, t. zn. obniżenie odporności na 
działanie wysokich temperatur. 

Reasumując wyżej powiedziane, można powie- 
dzieć, że ognioodporność jest własnością zależną 
nietylko od składu chemicznego, struktury i obróbki 
cieplnej, lecz i od tych przemian strukturalnych, 
które zachodzą w tak wysokich temperaturach w 
tworzywie ośnioodpornej stali. 

Ognioodporne tworzywa można podzielić na 
następujące cztery grupy: 

1) Stale chromowe, 

2) Stale chromowo - krzemowe, 

3) Stale chromowo - ślinowe, 

4) Stale chromowo - niklowe. 


Ognioodporne stale chromowo - niklowe (au- 
stenityczne) są używane o następujących skła- 
dach chemicznych: 

1) 15 — 25 1120 — 25% : 

2 30 — 50% NE 115 — 20% C ) ośnioodporne 

3) 50 — 70% Niii5 20% Cr |ognioodporne 

4) nichromy: 80% Ni i 20% Cr. fi oporowe 

Stale pod 1 i 2 posiadają znacznie wyższą 
ośnioodporność w porównaniu do stali czysto 
chromowych, a ze względu na znaczne zawarto- 
ści chromu i niklu wykazują bardzo dobre wła- 
sności mechaniczne, 

Z tego względu uniwersalne elektrody, używa- 
ne do spawania wszystkich gatunków stali ośnio- 
odpornych, muszą być wykonywane ze stali chro- 
mowo-niklowych austenicznych, celem zagwa- 
rantowania należytej pewności i dobroci spawa- 
nych połączeń. Właśnie badania, o których bę- 
dzie mowa w dalszym ciągu, zostały przeprowa- 
dzone nad elektrodami ze stali ognioodpornej 
austenitycznej, jednak odróżniającej się od innych 
znaczną zawartością krzemu, wytwarzanemi przez 
Hutę Baildon w Katowicach (marka K N S 12). 

Wspominaliśmy już o tem, że tworzywa ośnio- 
odporne można spawać elektrycznie i acetyle- 
nem, a raczej istnieje taka możliwość, rozpatrując 
zastosowalność obydwu sposobów z  teoretycz- 
nego punktu widzenia. Natomiast w praktyce 
spawanie acetylenowe nie daje pożądanych wy- 
ników, Powodem ku temu jest: 

1) duża ilość ciepła wprowadzonego w spawa- 

ny objekt i 
2) zmiany  chemiko-strukturalne, 
w tworzywie spoiny. 

Jest rzeczą znaną, że przy spawaniu acetyle- 
nowem miejsce, na którem ma być ułożona spoina, 
musi być całkowicie roztopione ciepłem płomie- 
nia acetylenowo-tlenowego. Szybkość nagrzewa- 
nia w tym wypadku jest znacznie mniejsza niż 
przy spawaniu elektrycznem, żeby więc nagrzać 
materjał aż do stopienia, trzeba wprowadzić sto- 
sunkowo dużą ilość ciepła, gdyż na skutek znacz- 
nej przewodności cieplnej tworzywa spawanego 
przedmiotu, część ciepła zostanie odprowadzona 
i ogrzeje strefy materjału, położone obok układa- 
nej spoiny. Stale austenityczne posiadają stosun- 
kowo niską przewodność cieplną, a natomiast 
bardzo duży skurcz odlewniczy. A zatem przy 
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elektrycznem spawaniu zostanie roztopiona tylko 
niegłęboka warstwa metalu i już w małej odległo- 
sci od układanej spoiny materjał będzie zupełnie 
zimny. 

Przy acetylenowem spawaniu ta silnie ogrzana 
strefa będzie znacznie szersza. Biorąc pod uwa- 
$ę tę okoliczność oraz duży skurcz odlewniczy 
stali austenistycznych, staje się oczywistem, że 
naprężenia skurczowe w samej spoinie, jak rów- 
nież i w jej najbliższem otoczeniu, będą znacznie 
większe, aniżeli przy spawaniu elektrycznem. 

Na dowód powyższego twierdzenia przytoczy- 
my kilka przykładów, wziętych z praktyki spa- 
walniczej (spawanie acetylenowej. 

O ile dwa odcinki niezbyt grubej blachy 
(2,5 mm) zostaną spojone na styk, a następnie bę- 
aziemy je spawać z drugiej strony, to — w miarę 
układania tej drugiej spoiny — poprzednio uło- 
zona będzie pękać. To pękanie zawsze następuje 
tak, że jego początek posuwa się w odległości 
kilku milimetrów za kraterem  drugostronnie 
układanej spoiny. Podobne zjawisko da się zaob- 
serwować przy układaniu dosyć szerokiej spoiny 
na cienkiej blasze (napawaniu); wtedy pęka nie 
sama spoina, lecz blacha pod nią. Wytłumaczyć 
to zjawisko możnaby w ten sposób: na skutek nis- 
kiej przewodności cieplnej tworzywa austenitycz- 
nego bardzo silnie ogrzane będzie tylko miejsce, 
znajdujące się bezpośrednio pod palnikiem i w 
najbliższej odległości od niego. Ogrzewany ma- 
terjał, rozszerzając się gwałtownie, napotyka na 
silny opór stosunkowo zimnego materjału z bo- 
ków i z przodu układanej spoiny i na znacznie 
słabszy opór materjału, na którym przed chwilą 
została ułożona spoina. Oprócz tego ułożona spo- 
ina najszybciej krzepnie i ostyga z góry, a więc 
siły, powstające naskutek naprężeń skurczowych 
przy krepnięciu, będą działały wzdłuż obwodów 
kół współśrodkowych, których środek będzie 
się znajdował w punkcie O (rys. 1), a kierunek 
działania wskazują strzałki, Najsilniej naprężony 
jest materjał ułożony wzdłuż osi obojętnej aa, i to 
tak dzięki skurczowi odlewniczemu samej spoiny, 
jak również dzięki poprzednio omówionema roz- 
szerzeniu się napawanej blachy w miejscu bezpo- 
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Rys. 1. Działanie naprężeń skurczowych 
przy krzepnięciu spoiny. 


średniego ogrzewania. Ponieważ było przyjęte, 
że blacha jest nieco cieńsza od układanej spoiny 
(lub równej grubości), to staje się widocznem, że 
na skutek zmniejszonej wytrzymałości (stosunko- 
wo bardzo silne ogrzanie) blacha jest narażona 
na pęknięcie, 
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Trzeba zaznaczyć, że w takich warunkach na. 
wet bardzo ciąśliwy materjał ma skłonności do 
pękania, a to z tego powodu, że naprężenia, jakie 
powstają w okolicy spoiny, mają charakter dwu 
lub trójwymiarowy (przestrzenny), a wiadomo, 
że wówczas materjał nie może ulegać takim od- 
kształceniom, jak w wypadku naprężeń jednowy- 
miarowych. 

Podobnego pękania nigdy nie zaobserwowano 
przy spawaniu elektrycznem, gdzie nagrzanie nie 
sięga tak głęboko i szeroko, a zatem nie wywołu- 
je tak daleko posuniętego chwilowego osłabienia 
wytrzymałości materjału wzdłuż osi układanej 
spoiny, ani też tak znacznej rozszerzalności bla- 
chy w okolicy krateru. 

W praktycznem zastosowaniu ta okoliczność 
ma ogromne znaczenie nie tyle ze względu na 
samo napawanie cienkich blach lub spawanie 
dwustronne, które nie zawsze ma miejsce, ile 
przy wszelkiego rodzaju naprawach. Tam za- 
zwyczaj prawie wyłącznie ma się do czynienia 
z napawaniem. 

Daleko ważniejszy jest drugi czynnik, przema- 
wiający na niekorzyść spawania acetylenowego, 
mianowicie zmiany natury chemiko-fizycznej, za- 
chodzące w spoinie. Ważniejszy jest dlatego, że 
i tak na skutek możliwych błędów spawalniczych 
spoina może być najsłabszem (lokalnie) miejscem 
spawanego objektu i z tego powodu konsystencja 
ej tworzywa nie może wykazywać jakichkolwiek 
ujemnych odchyleń. 

Do elektrycznego spawania używa się elektrod 
zaopatrzonych w grubą warstwę otuliny utwo- 
rzonej z całego szeregu składników. Jedne z nich 
mają za zadanie ułatwić przejście metalu z drutu 
do spoiny przez silne zjonizowanie przestrzeni 
przepływu łuku, inne znów, posiadając duże 
powinowactwo do tlenu i azotu, chronią spoinę 
przed wzbogaceniem w te szkodliwe pierwiastki, 
wreszcie trzecie służą do nadania utworzonemu 
żużlowi takiej konsystencji, ażeby nie przeszka- 
dzał w pracy, pokrywał całą spoinę i łatwo od- 
padał, zostawiając zupełnie czystą i zdrową po- 
wierzchnię (rys. 2). 


Rys. 2. Spoiny wy- 

konane ze stali au- 

stenitycznej ognio- 
odpornej. 


A — spoma wykonana 
normalnym płomie- 
niem acetylenowym 

B — płomieniem z nad- 
miarem tlenu 


C — spoina elektryczna 


Pomiędzy składem chemicznym spoiny, wyko- 
nanej elektrycznie, a składem chemicznym drutu 
użytego do wyrobu tej elektrody niema dużej róż- 
nicy (tab. 1). Celowość zwiększenia zawartości 
manganu w spoinie przez zredukowanie z powło- 
ki tłumaczy się tem, że mangan, podobnie jak 
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| krzem, wpływa dodatnio na  ognioodporność 
stali, lecz specjalne własności kwaśnych żużli 
uniemożliwiają stosowanie ich w tym wypadku, 
co pociąga za sobą zubożenie spoiny w krzem. 


TABELA 1 


Analiza chemiczna 


Przedmiot | 


c% | Ma% | S1% | Inne składnıkı 
Drut. « « : * | 0,16 | 0.90 | 1,76 | praktycznie nie ule- 
Spoina elektr . | 0,18 | 0.16 1,36 ' gają wypalaniu się 


Spoina acetyl. . 1,02 | 0,69 | 2,13 | 


Mikrostruktura spoiny wykonanej elektrycznie 
sys 3, 5 i 7) wykazuje nieco większe kryształy 


Rys 3 Traw odcz. Frya Pow. 500 X 
Mikrostruktura spoiny wykonanej elektrycznie elektrodą 
ze stali austenitycznej ognioodpornej 


w porównaniu ze strukturą austenitycznej blachy 
ognioodpornej, ulepszonej przez zastosowanie od-, 
powiedniej obróbki termicznej (rys. 5), zorjento- 
wane promieniowo, o granicach nie zanieczysz- 
czonych wydzielinami obcych faz. Własności wy- 
trzymałościowe spoiny są zbliżone do własności 
blachy, wykazując nieco mniejszą wytrzymałość 
i wydłużenie, wyższą granicę płynności i również 
wysoką udarność (tab. 2). 
TABELA 2 


Własności wytrzymałosciowe 


'Rkglmm'| Q kglmm'| Ukglem | Hp | As% C° 


Materjał 


Ognioodporna stal 
austenityczna . 60 27 28 
Spoina elektr. . . 55 35 17—22 


150 | 35 | 45 
160 | 22 | 32 


Pow. 500 X. 


Rys 4 Traw odcz Frya ; > 
Mikrostruktura spoiny austenıtycznej ognioodpornej, 
wykonanej acetylenem 
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Stosunkowo wysoka granica płynności wyrów- 
nuje niedużą stratę na wytrzymałości na rozcią- 
ganie i pozwala twierdzić, że spoina i spawana 
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Rys. 5 Traw. odcz. Fry'a, Pow. 100 X. 
Mikrostruktura strefy przejściowej (pomiędzy spoiną, 
wykonaną elektrodą ze stali austenitycznej (ognioodpornej) 
(u góry) a blachą z tej samej stali, 


blacha posiadają równoważne własności wytrzy- 
małościowe. 

Acetylenowe spawanie blach ognioodpornych 
(podobnie i nierdzewie- 
jących!) wykonywa się 
nieco inaczej, aniżeli 
spawanie zwykłych stali 
węglistych lub niskosto- 
powych. 


Powodem ku temu jest 
wysoka zdolność tworzy- 
wa do tworzesia trudno- 
topliwych i ognioodpor- 
nych tlenków, a nie wy- 


soka temperatura topli- 49: 2 s3 r 
wości metalu, jak to przy- i 
jęto mówić w praktyce. Rys. 6. Ośnioodporna 


spoina ułożona elektrycz- 
nie, łącząca cztery różne 
gatunki stali. 


(W istocie temperatu- 
ra topliwości tych stali 


Pow. 100 X 


Rys. 7. Traw .odcz. Fry'a 
Strefa przejściowa pomiędzy spoiną ułożoną elektrodą 
ze stali austenitycznej ognioodpornej (u góry) 

a blachą Cr-Ni-Mo kwasoodporną nieulepszoną 


jest znacznie niższa niż temp. topliwości miękkiej 
stali węglistej), O ile do spawania zostanie użyty 
normalny płomień  acetylenowo-tlenowy, to czę- 
ściowo roztopiony metal płyty i drutu (w pierw- 
szym rzędzie) łatwo utlenia się kosztem tlenu 
otaczającej atmosfery., Spadające płynne krople, 
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"toczone warstewką wysokotopliwego tlenku 
chromu, sklejają się ze sobą, gdyż nie zawsze wy- 
starczy ciepła i czasu do zupełnego roztopienia 


Pow 100 X. 


Rys. 8, Traw. kwasem azotowym. 
Strefa przejściowa pomiędzy spoiną ułożoną elektrodą 


ze stali austenitycznej ognioodpornej 


(na rys. biała) 
a niskostopową stalą 


Cr-Ni, 


utworzonej koszulki tlenkowej, Pomiędzy sklejo- 
nemi kulkami pozostają wolne miejsca i stąd po- 
chodzi nadzwyczaj silna porowatość oraz nie- 
zdrowy zewnętrzny wygląd spoin wykonanych 
acetylenem normalnym płomieniem (rys. 2). 

W praktyce zapobiega się temu przez spawanie 
płomieniem z dużym nadmiarem acetylenu (nie- 
domiar tlenu). Płomień, zawierający dużą ilość 
węgla, działa redukująco na powstałe tlenki, usu- 
wając prawie zupełnie bezpośrednią przyczynę 
porowatości spoiny, nadaje jej znacznie ładniej- 


Rys. 9. Traw. kwasem azotowym. 
Strefa przejściowa pomiędzy spoiną ułożoną elektrodą 


Pow. 100 X. 


ze stali austenitycznej ognioodpornej 


(na rys. biała) 
a stalą węglistą, 


szy i bardziej zdrowy wygląd zewnętrzny (rys. 2), 
lecz natomiast silnie ją nawęgla (tab. 1 i rys. 4). 
Utworzone węgliki wydzielają się na granicach 
ziarn, wybitnie zmniejszając ognioodporność i od- 
porność chemiczną. Dalszem następstwem tak 
znacznego nawęglania jest silne obniżenie mecha- 
nicznych własności spoiny, o czem już wspomina- 
liśmy przy omawianiu roli poszczególnych pier- 
wiastków w stalach ognioodpornych. 

Do zilustrowania szkodliwości węgla w spo- 
inach acetylenowych posłuży następujący przy- 
kład: celem równoczesnego uszczelnienia kilku 
pokryw skrzyń cementacyjnych zostały wyko- 
nane ramy z uchwytami z blachy austenitycznej 
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ognioodpornej, całkowicie spawane płomieniem 
acetylenowo-tlenowym. Spoiny były narażone 
na statyczne obciążenie rozrywające w wysokich 
temperaturach, wskutek zmian linjowych 5 
miarów ram i skrzyń oraz silnego zaklinowania, 
Zaklinowanie odbywało się na zimno, następnie 
skrzynie wkładano do pieca o temp. 920° C, a po 
ukończeniu operacji, trwającej kilkanaście go- 
dzin, i wyjęciu z pieca, pozwalano całemu zespo- 
łowi ostygnąć na powietrzu. Rzecz jasna, że wy- 
stępowało przytem również i dynamiczne obcią- 
żenie podczas zaklinowywania skrzyń. W takich 
warunkach spoiny acetylenowe (wykonane pło- 
mieniem z nadmiarem acetylenu) wytrzymywały 
pewną ilość operacyj w ciągu 80 do 240 godz, i 
następnie pękały. Szeroką skalę czasu trwałości 
spoin należy tłumaczyć  niejednolitem wykona- 
niem i różnym stopniem nawęglenia, 


Rys. 10. Traw. kwasem azotowym. Pow, 100 X. 

Strefa przejściowa pomiędzy spoiną ułożoną elektrodą 

ze stali austenitycznej ognioodpornej (na rys. biała) 
a stalą niskowęglistą. 


Podobne ramy spawane elektrycznie, przy uży- 
ciu odpowiednich elektrod austenitycznych z du- 


.żą zawartością krzemu, pracując w identycznych 


warunkach 1200 godz., nie wykazały żadnych 
pęknięć, Stosowanie specjalnych patentowanych 
pioszków przy spawaniu acetylenowem wpływa 
dodatnio jedynie na wygląd zewnętrzny spoiny, 
lecz również wymaga użycia dużego nadmiaru 
acetylenu, a więc wcale nie przyczynia się do po- 
lepszenia wytrzymałości i odporności spoin ace- 
tylenowych, 


Rys. 11. Próbki niskowęślistej blachy i 
spawane elektrodą ze stali austenitycznej ognioodpornej 
i zerwane na maszynie Amslera. 


RZEGLĄD 
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Częste są wypadki, że tylko pewna część da- 
nego przedmiotu jest wystawiona na bezpośred- 
nie działanie gazów spalinowych i wysokich tem- 
peratur. Taki przedmiot może być wykonany 
z jakiegoś innego, tańszego materjału, a w odpo- 
wiedniem miejscu będzie przypojona ogniotrwała 
blacha lub wprost nałożona warstwa ogniotrwa- 
lego tworzywa wymaganej grubości drogą napa- 
wania elektrycznego. Do tego celu używa się 
elektrod ze stali ognioodpornej austenitycznej 
z dużą zawartością krzemu o nieco większej 
średnicy (0 = 4 —- 5 mm), układając szerokie, 
płaskie spoiny o grubości od 1 mm wzwyż. Dzięki 
dużej gęstopłynności i wisności tworzywa spoiny, 
wykluczona jest jakakolwiek porowatość, a na 
skutek układania się łatwo odpadająceśo żużla 
na całej powierzchni spoiny otrzymuje się pra- 
wie zupełnie płaskie spoiny i całkiem gładką po- 
wierzchnię napawaną, nie wymagającą żadnej 
obróbki mechanicznej. 

O wystarczającej ognioodporności takiej napa- 
wanej powierzchni przekonywa analiza chemicz- 
na spoiny układanej na zwykłem niskowęglistem 
żelazie; spoiny, już w odległości 0,5 mm od po- 
wierzchni napawanej płyty, posiadały skład che- 
miczny właściwy dla bardzo dobrych gatunków 
stali ognioodpornych. 

Do łączenia stali ognioodpornych z każdem in- 
nem tworzywem stalowem należy również uży- 
wać omawianego gatunku elektrod. Użycie zwy- 
kłych elektrod węglistych nie daje w żadnym wy- 
padku pożądanych wyników. Celem zbadania 
stref przejściowych takich połączeń została spo- 
jona próbka, uwidoczniona na rys. 6. U góry wi- 
dzimy spoinę łączącą kolejno różne gatunki two- 
rzyw stalowych, mianowicie: pod 1 — zwykłe że- 
lazo handlowe o 0,1% C, 2 — stal węglistą, 
o 0,5% C, 3 — stal niskostopową o 1,5% Cri 
25% Ni, 4 — stal kwasoodporną o 18% Cr, 
8% Nii 2% Mo. 

Najbardziej doskonałe przejście pomiędzy spo- 
iną a materjałem spawanym ma miejsce w wypad- 
ku spawania stali ognioodpornej chromoniklowej 
(rys. 5). W wypadku 4 (rys. 7) spawano walco- 
waną, nieulepszoną termicznie blachę nierdzewie- 
jącą; wskutek ogrzania nastąpiło częściowe ulep- 
szenie materjału strefy przejściowej, nadając jej 
tak dziwny wygląd; połączenie w tym wypadku 
jest zupełnie dobre. Na następnych 3-ch fotogra- 
fjach spoina pozostała niewytrawiona, gdyż stosun- 
kowo słaby odczynnik, używany do trawienia stali 
węślistych, nie działa na tworzywo spoiny. W wy- 
padku połączenia pod liczbą 3 (rys. 8) obserwuje- 
my wielce charakterystyczne wsiąkanie spoiny 
w spawaną blachę, zapewniające bardzo silne po- 
łączenie. Przy spawaniu stali węglistej (rys. 9) — 
wypadek 2 (z rys. 6) — brzegi metalu są tylko 
nieco nadtopione przez spoinę, tworząc bardzo 
drobne wsiąki; natomiast wszelkie powierzchniowe 
braki są wypełniane tworzywem spoiny (na rys. 
pęknięcie w blasze). 

Pozornie najniekorzystniej przedstawia się wypa- 
dek 1 (rys. 10), gdzie obserwujemy ostrą granicę 
pomiędzy napawanym metalem a spoiną. Celem 
zbadania wytrzymałości takiego połączenia spo- 


TOM I — Nr. 10 


jono omawianą elektrodą dwie blachy niskowę- 
ślistej stali o grub. 3 mm i wytrzymałości 
40 k$/mm?, pocięto je na 4 paski i rozerwano na 
maszynie Amslera. Wszystkie próbki pękły 
w znacznej odległości od spoiny (rys. 11), co 
wskazuje na dostateczną wytrzymałość badanego 
połączenia i wyklucza możliwość „przyklejenia” 
spoiny. 

Na zakończenie należy nadmienić, że elektro- 
dy z austenitycznej stali ognioodpornej o dużej 
zawartości krzemu nadają się do spawania żeli- 
wa na zimno. Ażeby jednak uniknąć niepożą- 
danych pęknięć, należy spawać bardzo wolno, 
układając szerokie i niezbyt cienkie spoiny; na- 
leży również stosować elektrody o mniejszych 
przekrojach (0 3 — 4 mm), i to nawet do spa- 
wania grubych płyt, ażeby przez użycie zbyt sil- 
nego prądu nie wywołać pęknięć spoiny. Spa- 
wanie elektrodami o większej średnicy przy uży- 
ciu niższego natężenia prądu nie daje pożądanych 
wyników. Ułożona spoina jest dość twarda (ok. 
260 jednostek Brinella), jednak daje się obra- 
biać pilnikiem; strefa przejściowa wykazuje nie- 
co niższą twardość, mianowicie około 240 jedn, 
Brinella. 


Wnioski 


Elektryczne spawanie stali ognioodpornych po- 
zwala na poczynienie znacznych oszczędności na 
czasie wykonania i wadze przedmiotu, Porówna- 
nie dobroci spawania elektrycznego i acetyleno- 
wego wypada na niekorzyść tego ostatniego, a to 
na skutek: 1) dużych naprężeń skurczowych i 
2) silnego nawęglenia spoiny, które obniża ognio- 
odporność i własności wytrzymałościowe ułożo- 
nych spoin. Do spawania elektrycznego należy 
używać specjalnych elektrod ze stali austeni- 
stycznej z dużą zawartością krzemu. Zapomocą 
tych elektrod można łączyć stale ognioodporne 
z wszelkiemi innemi tworzywami stalowemi, jak 
również spawać żeliwo na zimno. 

z 0 
Elektrische Schweissung feurbestindiger Stähle 


Zusammenfassung: 

Die Feuerbestaindigkeit der Stähle hängt von ihrer che- 
mischen Zusammensetzung, Warmbearbeitung, Struktur und 
den Strukturveranderungen ab, welche in dem Material bei 
hohen Temperaturen vorkommen, 

Cr, Ni, Ma, Al, Si erhöhen sehr die Feuerbeständigkeit 
der Stähle, C wiederum ist nicht günstig. 

Feuerbeständige Stähle können elektrisch und autogen 
geschweisst werden. Sollen beide Schweissarten in Vergleich 
gezogen werden, so fällt ein solcher zu Ungunsten der Au- 
togenschweissung aus, und zwar infolge: 

1) Schrumpfspannungen, welche Sprünge, 

hervorrufen, 

2) starker Aufkohlung der Schweissnaht, durch welche 
die Feuerbeständigkeit und Festigkeit der Autogen- 
Schweissnähte vermindert werden. 

Bei der elektrischen Schweissung sind ummantelte auste- 
nitische Elektroden mit hohem Silizium-Gehalt zu verwen- 
den. Mit Hilfe dieser Elektroden kónnen feuerbeständige 
Stähle, sowie alle anderen Stahlsorten, wie auch Gusseisen 
geschweisst werden. 


bezw, Risse 
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...Wielkim trudem swego życia budował siłę w Narodzie, 
genjuszem umysłu, twardym wysiłkiem woli Państwo wskrze- 
sił Prowadził je ku odrodzeniu mocy własnej, ku wyzwo- 
leniu sił, na których przyszłe losy Polski się oprą... 

(Z ORĘDZIA PANA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ) 
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Rola cukrowni w elektryfikacji Polski 


ACJONALNY rozwój elektryfikacji Polski 

hamowany jest w znacznym stopniu bra- 

kiem odpowiednich kapitałów. Ta okolicz- 
ność powinna pobudzać nas do zwrócenia uwagi 
na możność wyzyskania istniejących już urządzeń 
zakładów przemysłowych przy układaniu planów 
elektryfikacji poszczególnych dzielnic. 

Zelektryfikowane cukrownie nadają się w pierw- 
szym rzędzie do poważniejszej roli pod tym wzglę- 
dem. Cukrownie należą do zakładów przemysło- 
wych, zużywających wielkie ilości energji ciepl- 
nej, przy jednoczesnem znacznem zapotrzebowa- 
niu energji mechanicznej, potrzebnej do napędu 
poszczególnych mechanizmów. 

Pomysł jednoczesnego wyzyskania energji pary 
do napędu urządzeń mechanicznych i do celów 
ogrzewniczych nie jest nowy. W zastosowaniu jed- 
nak tego pomysłu w cukrowniach nastąpiły dopie- 
ro wtedy radykalne zmiany, kiedy cukrownie za- 
częto elektryfikować i w związku z tem zamiast 
wielu maszyn parowych weszły w użycie w elek- 
trowniach cukrownianych, jako silniki centralne, 
turbiny parowe przeciwprężne, zasilane z kotłów 
wysokiego ciśnienia, 

Dopiero ta kombinacja ujawniła szczególne ce- 
chy gospodarki elektrycznej w cukrowniach, które 
mogą mieć doniosłe znaczenie dla zagadnienia ogól- 
nej elektryfikacji. 

Jak wykazują badania, przeprowadzone w wielu 
zelektryfikowanych cukrowniach przez Instytut 
Przemysłu Cukrowniczego w Polsce, zapotrzebowa- 
nie pary do celów ogrzewniczych, jak też energji 
elektrycznej do napędu mechanizmów, zależne jest 
od zdolności produkcyjnej cukrowni; mianowicie, 
ilość potrzebnej do produkcji pary przy fabrykacji 
kryształu konsumcyjnego wynosi ok. 55 — 60% 
wagi przerobionych buraków. 

Z tego wynika, że dla cu- 
krowni, przerabiającej na- 
przykład 10000 q buraków 
na dobę, czyli 1 000000 kg, 


pina opału w 


potrzeba około 550000 — 4 
600 000 kg pary na dobę, czy- 3 
li ok. 23000 — 25000 kg JSB, 
na godzinę. RZ” 


Co się tyczy zapotrzebo- 
wania energji elektrycznej 
do napędu mechanizmów 
cukrowni, to dla cukrowni o 
takim samym przerobie na 
dóbę 10000 q, według badań 
Instytutu Przemysłu Cukro- 
wniczego, moc potrzebna wa- 
ha się w granicach 620 
770 kW, a średnio wynosi 
670 kW. 

Dla cukrowni o innym przerobie na dobę liczby 
te zmieniają się proporcjonalnie, 

Para w cukrowniach zelektryfikowanych wytwa- 
rza się w kotłach wysokiego ciśnienia z przegrze- 
waniem (ciśnienie przeważnie około 25 atn, prze- 
grzanie pary 350 — 375'C). 
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Rys. 1. Schemat energetyczny cukrowni o przerobie 
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Inż. St. Kaniewski 


Jednak tylko część potrzebnej do produkcji pa- 
ry przechodzi przez turbiny przeciwprężne (o prze- 
ciwciśnieniu przeważnie ok. 3 atm), które służą 
do wytwarzania energji elektrycznej, potrzebnej do 
ruchu cukrowni. Znaczna ilość pary, większa na- 
wet niż ta, która przechodzi przez turbiny elek- 
trowni, idzie bezpośrednio z kotłów do urządzeń 
grzejnych cukrowni po odpowiedniem zredukowa- 
niu ciśnienia. 

Ten stosunek ilościowy energji cieplnej do ener- 
gji mechanicznej pozwala na wytwarzanie w cu- 
krowniach wyjątkowo tanio dodatkowej energji 
elektrycznej. 

Gdyby bowiem przez odpowiednie turbiny prze- 
ciwprężne przechodziła całkowita ilość pary, po- 
trzebna do produkcji, istniałaby możność otrzy- 
mania znacznie większej mocy elektrycznej niż ta, 
jaka jest potrzebna do ruchu własnego cukrowni. 
Naprzykład, w cukrowni o przerobie na dobę 
10000 q buraków można uzyskać tą drogą moc 
ok. 1400 — 1500 kW, średnio 1 470 kW; ponie- 
waż zaś, jak zaznaczono wyżej, do własnych po- 
trzeb cukrowni wymagana jest moc ok. 670 kW, 
cukrownia z przeróbką na dobę ok, 10 000 q jest 
w stanie dać nadmiar mocy ok. 800 kW. 

Dla różnych cukrowni, zależnie od urządzeń, 
liczby powyższe podlegają wahaniu, lecz tylko w 
nieznacznych granicach. 

Dla bardziej szczegółowego zorjentowania w sto- 
sunkach energetycznych nowoczesnej cukrowni po- 
dany został na rys. 1 opracowany przez Instytut 
Przemysłu Cukrowniczego schemat energetyczny 
straty ogólne 


prstraty kominowe 1,53 
A straty wturbinach i generatęrach_0.203 


straty w rurach 
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Cukrownia z suszarnią wysłodków 


15 000 q buraków na dobę, 


cukrowni o przerobie na dobę 15000 q buraków, 
wyzyskującej przytem ciepło gazów spalinowych 
o suszarni wysłodków, co podnosi wybitnie spół- 
czynnik wyzyskania paliwa. 
Na schemacie tym strumień energji cieplnej po” 
dzielony jest na dwie części: jedna część jej prze: 
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chodzi przez turbinę wytwarzającą moc 920 kW do 
napędu mechanizmów cukrowni; druga zaś część 
skierowana jest do urządzeń grzejnych przez dru- 
gą turbinę, wytwarzającą moc 1 300 kW, która mo- 
że być wyzyskana poza cukrownią i którą nazy- 
wamy „mocą odpadkową”, 

Jeżeli niema zapotrzebowania na tę moc odpad- 
kową, to część pary skierowana będzie, pomijając 
turbinę, bezpośrednio do urządzeń grzejnych cu- 
krowni, po odpowiedniem zredukowaniu ciśnienia. 


Przy tej samej ilości ciepła dostarczanej do cu- 
krowni, ilość ciepła pobieranego z kotłowni będzie 
cokolwiek mniejsza, gdyż odpada przetwarzanie 
części energji cieplnej na energję mechaniczną w 
turbinie parowej. Zmniejszenie to w danym przy- 
kładzie wyraża się w miljonach kaloryj na godzi- 
nę różnicą 12,926 — 11,685 — 1,241. 

Jeżeli więc założymy, że cukrownia przerabia- 
jąca 15000 q na dobę i oddająca na moc 
1300 kW wymaga 28 miljonów kaloryj na godzi- 
nę, to bez wytwarzania tej mocy odpadkowej ilość 
energji cieplnej w opale zmniejszy się do 26,759 
miljonów kaloryj na godzinę, czyli o ok. 4,5%. 

Z powyższego widać, że wytwarzanie 1 300 kWh 
si elektrycznej zania połączone jest ze 
zwiększeniem energji cieplnej zużytego opału o 
1241000 Kal, czyli na 1 kW po 955 Kal, 
co odpowiadałoby zużyciu ok. 0,16 kg węgla na 
kWh, jeżeli przyjąć średnią wartość opałową wę- 
gla 6000 Kal/kg. 

Jeżeli tak mały rozchód paliwa na wytwarzanie 
energji odpadkowej w praktycznych warunkach 
ruchu będzie przekroczony i dojdzie nawet do 0,2 
kglkWh, to stanowić będzie tylko małą część roz- 
chodu w elektrowniach normalnego typu, w któ- 
rych przeważnie wytwarzanie 1 kWh połączone 
jest z rozchodem ok. 1 kg węgla o wartości opało- 
wej 6000 Kal/kg, a tylko w dużych zakładach spa- 
da np. do 0,8 kg/kWh. 

Powyższa krótka charakterystyka stosunków 
energetycznych we współczesnych zelektryfikowa- 
nych cukrowniach jest niezbędnym wstępem do 
rozpatrzenia zagadnienia, w jakim stopniu elek- 
trownie cukrowniane mogą odegrać rolę w ogólnej 
elektryfikacji Państwa. 

Sprawa ta staje się coraz bardziej aktualną, w 
szczególności w zachodniej części Państwa, a więc 
na terenie województw Poznańskiego i Pomorskie- 
go, gdzie znaczna ilość cukrowni została już zelek- 
tryfikowana. Stopniowo jednak zagadnienie to sta- 
nie się aktualnem również w innych dzielnicach, 
gdy cukrownie, dotychczas  niezelektryfikowane, 
zmuszone będą przystąpić do elektryfikacji ze 
względu na zmniejszenie kosztów produkcji cu- 
kru. Narazie jednak ograniczymy się do rozpa- 
trzenia stosunków wytworzonych na terenie woje- 
wództw zachodnich. 

Moc instalowana 23-ch elektrowni cukrownianych 
województw Poznańskiego i Pomorskiego oraz 
3-ch cukrowni na terenie województw sąsiednich 
(Dobre, Gosławice, Zbiersk, ciążących gospodar- 
czo ku ugrupowaniu województw zachodnich) wy- 
nosi około 41 000 kW, przyczem o tempie, w ja- 
kiem odbywała się ta elektryfikacja, możemy 
wnioskować ze statystyki wytwórczości energji 
elektrycznej w tych cukrowniach. 
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Wytwórczość energji elektrycznej 
w cukrowniach, 
Rok 1926 1927 1928 1929 
13848 16913 20717 30681 miljonów kWh. 


Liczby te nabiorą większego znaczenia, jeżeli 
rozpatrzymy je na tle ogólnej elektryfikacji woje- 
wództw Poznańskiego i Pomorskiego, którą cha- 
rakteryzują następujące liczby: 

Moc 
Rok. 
Moc: 


instalowana 
1926 1927 1928 


w woj. zachodnich. 
1929 1930 1931 
61214 68861 76563 125394 140808 141366 kW 
Wytwórczość energji elektrycznej 
w woj. zachodnich. 
Rok, 1926 1927 1928 1929 1930 _ 1931 


94841 109673 133353 161 779 161 759 141 847 milj. kWh- 


Z liczb za lata 1930 i 1931 widać, że po roku 
1930 nastąpił zastój w inwestycjach i produkcji, 
który trwa dotychczas. 

Ponieważ obecnie moc instalowana wszystkich 
elektrowni na terenie obu województw wynosi ok. 
140000 kW, a moc elektrowni cukrownianych ok. 
40 000 kW, przeto moc wszystkich elektrowni, bez 
elektrowni cukrownianych, wynosi ok. 100 000 kW. 

Z powyższego widać, że obecna moc elektrowni 
cukrownianych przedstawia się poważnie w po- 
równaniu z mocą innych elektrowni. 

Cukrownie zachodniej części Polski przerabia- 
ją na dobę średnio ok. 400000 q buraków, wobec 
czego na podstawie liczb podanych wyżej wycią- 
gamy następujące wnioski: 

Moc, jaką mogłyby wytwarzać cukrownie przy 
przepuszczaniu całkowitej ilości pary, po- 
trzebnej do fabrykacji, przez turbiny prze- 
ciwprężne (licząc 1470 kW na przerób 
10000 q na dobę) . . - s « . « 

Moc potrzebna do własnego ruchu wszystkich 
cukrowni (licząc ok. 670 kW dla cukrowni 
o przerobie 10000 q buraków na dobę) . 27000 kW 

Moc odpadkowa wszystkich cukrowni (licząc 
ok. 800 kW dla cukrowni o przerobie 10 000 
q buraków na dobę) . . « . « « « 32 000 kW 

Moc powyższa nie zostanie jednak nigdy osią- 
śnięta. Jeżeliby bowiem powstała potrzeba zwięk- 
szenia produkcji cukru, to nastąpiłoby to raczej w 
drodze nie powiększenia cukrowni i zwiększenia 
przerobu na dobę, lecz przez przedłużenie okresu 
kampanji, który obecnie trwa średnio zaledwie ok. 
40 dni, w ciągu zaś pozostałej części roku urzą- 
dzenia cukrowni są niewykorzystane, W czasach 
przedkryzysowych kampanja cukrowni trwała prze- 
ciętnie 80 dni. Ponieważ należy spodziewać się, że 
wraz ze wzrostem ludności i poprawą stosunków 
gospodarczych konsumcja cukru będzie się stale 
zwiększała, przeto we wszystkich dalszych obli- 
czeniach przyjęto czas trwania kampanji 60 dni. 

Pozatem liczyć się należy z tem, że znaczna ilość 
cukrowni została już zelektryfikowana i jednostki 
prądotwórcze nie były w nich dobierane w prze- 
widywaniu zbytu energji odpadkowej, lecz jedynie 
stosownie do potrzeb ruchu cukrowni, co ostatecz- 
nie powoduje zmniejszenie otrzymanych powyżej 
liczb teoretycznych. 

Jeżeli więc wziąć w rachubę obecny stan zelek- 
tryfikowania cukrowni, to nawet przy dalszej pla- 
nowej elektryfikacji cukrowni jeszcze niezelektry- 
fikowanych, lub zelektryfikowanych częściowo, 
można otrzymać w 26 cukrowniach zachodniej Pol- 
ski moc odpadkową najwyżej 28 000 kW. 

W rzeczywistości jednak nawet taka moc ed- 
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59 000 kW 
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padkowa nie zostanie osiąśnięta. Dostarczać bo- 
wiem energji odpadkowej mogą tylko te cukrownie, 
które posiadają elektrownie o większej mocy in- 
stalowanej, niż ta, jaka jest potrzebna do własne- 
go ruchu. A więc obecnie należy wziąć w rachubę 
przeważnie cukrownie, które posiadały zespoły re- 
zerwowe. Takie cukrownie mają oczywiście moż- 
ność oddawania energji odpadkowej dopiero przy 
ruchu zespołu rezerwowego. 
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Jak daleko posunęła się sprawa zaopatrzenia 
cukrowni w kotły wysokoprężne, możemy widzieć 
z tego, że obecnie na terenie województw Poznań- 
skiego i Pomorskiego ogólna powierzchnia zainsta- 
lowanych kotłów wysokoprężnych wynosi ok. 
25 000 m”. 

Stan elektryfikacji cukrowni, posiadających ko- 
tty wysokoprężne i turbiny, charakteryzuje nastę- 
pująca tabela: 


1 | 2 3 | 4 | soo] 6 7 8 i 9 
| Moc odpad- 
I Moc do otrzy- | Moc odpo- | Moc zainsta- Moc odpad- kowa po 
z | Średni mania przy ko- | wiadająca Powierz- lowanych Moc po- kowa przy | rozszerzeniu 
Nazwa | przerob rzystaniu w elek-| powierzchni | chnia ogrze- turbin | trer paa dor obecnym urządzeń 
; |  dwwsaków trowni z całk. | ogrzewanej wana kotłow | welektrowni T A kę stanie elek- kotłowych 
cukrowni | ilości pary po- | zainstalowa- V | e ukrownia- | SPego c tryfikacji w niektó- 
na dobę trzebnej do pro-| nych kotłów | w cukrowni nej krowni cukrowni rych cukro- 
dukcji cukru | w cukrowni | wniach 
a m. | av... m l "El a N DE_. 
| | | | | 
1. Gostyń . . . . . . 21000 | 3 100 | 3000 | 1638 3 900 1 400 1 600 1 600 
2. Kruszwica . . . . . 22000 | 3 200 4 600 2 000 | 3 500 1 500 1 700 1 700 
3. Kościan . . . . ... 19000 , 2 800 3 900 2114 2 200 1 200 1 000 1 000 
4. Miejska Górka . . . 18000 | 2 600 2 150 1 173 | 3 200 1 150 1 000 1 450 
5, KOJA © s Ga 5 wy I 16000 | 2 300 2 600 1 400 | 2 360 1 050 1 250 1 250 
6, Gniezno . . . . . . | 14 000 | 2 050 2 800 1532 2 000 950 1 050 1 050 
7, Witaszyce . . . . . 24 000 | 3 400 3 200 1 700 2120 1 600 500 500 
8. Szamotuły . . . . . 15000 ' 2 200 | 1 600 800 2 400 980 600 1 200 
9, Opalenica . . . . . 23 000 3 400 2 000 1104 3 000 1 700 300 1 300 
106 Zduny « è a 3 » i 16 000 | 2 300 1850 1 000 1 600 1 050 550 550 
11, Września 15 000 | 2 200 | 1 850 1 000 1 500 1 000 500 500 
12, [Nakło s . « w ża: | 22 000 | 3 200 | 3 000 1 650 | 3 400 1 500 1 500 1 500 
13, Mełno ...... 9000 | 1 300 | 1 650 900 | 1740 700 600 600 
14. Mątwy .. .. ... 22 000 3 200 | 1500 807 2550 1 500 — 1050 
15, Chełmża ..... 37000 | 5 400 ' 2500 | 1207 | 3.00 2500 — 1 000 
16. Pelplin „ » «+3: | 138000 | 1900 2 100 1152 |_ 2560 850 | 1050 | 1050 
, 30500 | | 13 200 17 300 


Nie jest bynajmniej pewne, że cukrownie, które 
nie zabezpieczyły się dotychczas co do rezerw, 
w drodze ustawienia specjalnych zespołów, pójdą 
na te inwestycje. Jeżeli bowiem tymczasem zosta- 
nie zrealizowany szerszy program elektryfikacji, 
przy którym powstaną sieci elektrowni okręgo- 
wych, to wiele przemawia za tem, że cukrownie, 
nie posiadające zespołów zapasowych w swoich 
elektrowniach, przyłączą się do ogólnej sieci, i to 
nie w celu zbytu energji, lecz jedynie w celu za- 
bezpieczenia rezerw w czasie kampanji i odbioru 
energji poza kampanją, kiedy własne elektrownie 
nie będą czynne. 

Wobec powyższego nie należy opierać się na 
liczbach zbyt wygórowanych, a raczej liczyć się 
z obecnym stanem elektryfikacji oraz względnie 
niewielkiemi nowemi inwestycjami. 

Przy ustaleniu, jaka moc odpadkowa mogłaby 
być już obecnie otrzymana z cukrowni, należy nie- 
tylko brać w rachubę moc zainstalowanych zespo- 
łów turbinowych, lecz również stan urządzeń kotło- 
wych, nie wszystkie bowiem cukrownie posiadają 
obecnie dostateczną ilość kotłów wysokoprężnych, 
a korzystają częściowo dla urządzeń grzejnych ze 
starszych kotłów niskiego ciśnienia, 

Ponieważ przy przerobie na dobę 10 000 q bura- 
ków potrzeba na godzinę ok. 24000 kg pary, to, 
licząc się z odparowywaniem ok. 30 kg pary na 
godzinę z jednego metra kwadratowego powierzch- 
ni kotła, otrzymamy, że do wytworzenia tej ilości 
pary potrzebne są kotły o powierzchni ogrzewanej 
ok. 800 m”. Z tego wynika, że dla wszystkich cu- 
krowni o przerobie na dobę 400000 q potrzebna 
jest powierzchnia kotłów ok. 32 000 m°, a z uwzglę- 
dnieniem niezbędnych rezerw — ok, 40 000 mê., 
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W 9-ej rubryce podana jest moc odpadkowa, jaką 
możnaby było otrzymać po odpowiedniem rozsze- 
rzeniu wysokoprężnych urządzeń kotłowych, bez 
dodawania jednak nowych turbozespołów. 

Wchodzą więc tu w rachubę następujące cu- 
krownie: Miejska Górka, Szamotuły, Opalenica, 
Mątwy i Chełmża. Na podstawie obserwacji roz- 
woju elektryfikacji cukrowni można przypuszczać, 
że zamiana kotłów niskiego ciśnienia na kotły wy- 
sokoprężne, częściowo już uskuteczniona, nastąpi 
w najbliższych latach. 

Należy zaznaczyć przy tem, że przy obliczeniu 
mocy, jaka odpowiada powierzchni kotłów, wzię- 
te zostały w rachubę powierzchnie ogrzewane 
wszystkich zainstalowanych kotłów, bez uwzględ- 
nienia potrzeby pozostawienia części kotłów w sta- 
nie nieczynnym; przy znacznej bowiem ilości współ- 
pracujących cukrowni, z uwzględnieniem krótkie- 
go okresu kampanji, można przyjąć, że postój kot- 
łów będzie nieznaczny i niejednoczesny w więk- 
szej ilości cukrowni. 

W wyniku powyższych przeliczeń otrzymujemy, 
że przy obecnym stanie elektryfikacji cukrowni 
można otrzymać ogólną moc odpadkową 13 200 kW 
z 14 cukrowni, jeżeli pominąć cukrownie w Mąt- 
wach i Chełmży, które przy obecnym stanie swych 
kotłowni nie mają do zbytu energji odpadkowej. 

Po odpowiedniem uzupełnieniu niektórych cu- 
krowni kotłami wysokoprężnemi moc ta wzrośnie 
w 16 cukrowniach do 17 300 kW. Z taką zamianą 
kotłów należy liczyć się w najbliższej przyszłości. 

Jeżeli przy tem odrzucimy cukrownie, które mo- 
gą dostarczyć poniżej 1000 kW mocy odpadko- 
wej, a więc cukrownie Witaszyce, Zduny, Wrześ* 
nię i Mełno, to sumarycznie moc odpadkowa wy- 
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niesie 15 150 kW w 12 cukrowniach. Wskutek jed- 
nak wahania obciążeń w cukrowniach, konieczności 
zachowania rezerw w kotłach i t. p, należy po- 
wyższą moc zredukować conajmniej o 15%, czyli 
do ok. 13 000 kW. 

Rozpatrując powyższe zestawienie zelektryfiko- 
wanych cukrowni, zauważymy, że są one podzie- 
lone terytorjalnie na dwie nierówne grupy. Jedna 
grupa, stanowiąca większość, położona jest na ob- 
szarze województwa Poznańskiego, cztery zaś tyl- 
ko cukrownie — Nakło, Mełno, Chełmża i Pelplin 
położone są na obszarze województwa Pomorskie- 
go i gospodarczo ku niemu ciążą. 

Ponieważ na obszarze województwa Pomorskie- 
go, ze względu na bardziej zaawansowany stan 
elektryfikacji, trudniejsze byłoby zorganizowanie 
współpracy cukrowni z sieciami okręgowemi, ogra- 
niczymy się narazie do rozpatrzenia tego zagad- 
nienia dla województwa Poznańskiego. 


Bierzemy więc pod uwagę następujące cukrow- 
nie, o mocy odpadkowej (po rozszerzeniu kotłow- 


ni): 
1) Gostyń 160. 6) Gniezno . 1050 
2) Kruszwica 1700 7) Szamotuły . 1200 
3) Kościan . . . . 1000 8) Opalenica . 1300 
4) Miejska Górka . . 1450 9) Mątwy . 1050 
5) Środa s w «w 1250 11600 


Otrzymaną moc odpadkową obniżamy o 15%, 
czyli okrągło do 10000 kW, W ciągu 60 dni kam- 
panji cukrownie przy tej mocy mogą oddać ok. 
14400000 kWh. 

Sprawa zapotrzebowania energji elektrycznej 
dla obszaru, na którym rozrzucone są te cukrow- 
nie, była kilkakrotnie przedmiotem studjów, w 
szczególności Ministerstwa Robót Publicznych, a 
ostatnio była badana przez Ministerstwo Przemy- 
słu i Handlu w roku 1933. Przy planowej elektry- 
fikacji województwa Poznańskiego przewiduje się 
przyłączenie do tego okręgu elektryfikacyjnego 
części województwa Łódzkiego, z uwzględnieniem 
poważnej roli elektrowni w Kaliszu. Natomiast wy- 
łączono powiaty województwa Poznańskiego, któ- 
re nadają się raczej do utworzenia łącznie z te- 
renem województwa Pomorskiego odrębnego ob- 
szaru elektryfikacyjnego. 

Otrzymany w ten sposób obszar elektryfikacyj- 
ny Poznańsko - Kaliski będzie miał w przybliże 
niu następujące zapotrzebowanie energji w ciągu 
najbliższych 10 lat po rozbudowaniu sieci wyso- 
kiego napięcia w całym obszarze: 


Energja Moc szczytowa 
Sieć okręgowa obszaru . 42400000 kWh 14400 kW 
Poznań . . . . . . . 66000000 ,, 18200 , 
Kalisz . 10000000 ,„ 2800 ,, 


Razem 118400000 kWh 35400 kW 


Biorąc pod uwagę niejednoczesność obciążeń 
szczytowych, otrzymujemy przypuszczalną rzeczy- 
na moc szczytową mniejszą o 5%, czyli 33 500 

Założenia powyższe są bardzo skromne, jeżeli 
weźmie się w rachubę, że w roku 1929 wytwórczość 
wszystkich elektrowni województwa Poznańskiego 
wynosiła ok. 117 miljonów kWh, wszystkich zaś 
elektrowni użyteczności publicznej ok. 50 miljo- 
nów kWh. 

Przy powyższych założeniach liczymy się z tą 
okolicznością, że drobne elektrownie, rozrzucone 
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na całym obszarze, zostaną przeważnie zlikwido- 
wane, a całość obciążenia przejmą elektrownie w 
Poznaniu i Kaliszu łącznie z elektrowniami cu- 
krownianemi, 

Na zlikwidowanie natomiast w bliższym cza- 
sie większych prywatnych elektrowni przemysło- 
wych przypuszczalnie liczyć nie można. 

becnie moc elektrowni w Poznaniu i Kaliszu 
wynosi 20000 kW i 4200 kW. 

Elektrownie te dla pokrycia całkowitego obcią- 
żenia łącznie z elektrowniami cukrownianemi po- 
winny być w ciągu najbliższych 10 lat odpowiednio 
powiększone. Przyjmując w rachubę należyty do- 
bér jednostek prądotwórczych, można przypusz- 
czać, że w miarę potrzeby zostaną zainstalowane 
zespoły 20000 kW w Poznaniu i 5000 kW w Ka- 
liszu. Zainstalowana moc w tych obu elektrowniach 
łącznie wyniesie więc wtedy 49 200 kW. 

Z zestawienia tej mocy z otrzymaną powyżej mo- 
cą odpadkową 10000 kW wynika, że rola elek- 
trowni cukrownianych będzie tylko pomocnicza. 
Możemy więc przyjąć, że układ sieci wysokiego 
napięcia będzie w przybliżeniu taki sam, jaki był- 
by, gdyby zasilanie sieci miało się odbywać tylko 
z głównych elektrowni okręgowych, a więc z Poz- 
nania i Kalisza. Będzie to tembardziej odpowia- 
dało rzeczywistości, że elektrownie cukrowniane 
pracować będą przeważnie w okresie zimowym i 
jesiennym. 


Objaśnienie: 
e Mosta 
o  Cukrownie 


Rys. 2. Mapa zachodniej Polski z oznaczeniem cukrowni 
i z podaniem sieci wysokiego napięcia okręgu elektryfika- 
cyjnego Poznańsko-Kaliskiego. 


Natomiast w okresie zmniejszonego obciążenia, 
poza kampanją, kiedy nie można korzystać z ta- 
niej energji odpadkowej, słuszne będzie, by zasila- 
nie sieci odbywało się z głównych elektrowni z po- 
minięciem elektrowni cukrownianych. 
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Przypuszczalny układ przyszłej sieci okręgu 
elektryiikacyjneśo  Poznańsko - Kaliskiego uwi- 
doczniony jest na załączonej mapie (rys. 2). 

Napięcie sieci wysokiego napięcia przyjmujemy 
30000 V, co jest zupełnie wystarczające. 

W celu stwierdzenia, czy udział cukrowni w 
ogólnej elektryfikacji jest korzystny i jak korzyści 
stąd wynikające mogą być oszacowane, konieczne 
jest zrobienie obliczeń porównawczych: obliczymy 
więc, jakie będą koszty energji elektrycznej przy 
wytwarzaniu jej w elektrowniach okręgowych, ja- 
kiemi będą elektrownie w Poznaniu i w Kaliszu, 
pozatem analogiczne obliczenie zrobimy dla wy- 
padku, kiedy ener$ja dostarczana będzie również 
przez powyższe 9 cukrowni, mogących dać moc 
odpadkową 10000 kW. 

Przyjęliśmy zgodnie z ostatniemi projektami Mi- 
nisterstwa Przemysłu i Handlu, że moc elektrow- 
ni w Poznaniu powinna być powiększona do 40 000 
kW, a w Kaliszu do 9200 kW, z warunkiem jed- 
nak, że jednocześnie zapewniona będzie pomoc ze 
strony elektrowni cukrownianych. 

Jeżeli zaś w pierwszem obliczeniu porównaw- 
czem założymy, że cukrownie nie będą brały udzia- 
łu w ogólnej elektryfikacji, to należy odpowiednio 
powiększyć moc elektrowni okręgowych o wyłą- 
czoną moc elektrowni cukrownianych, czyli o 
10 000 kW. 

Ze względu na równomierność zasilania sieci 
przewidujemy powiększenie o tę moc elektrowni 
Kaliskiej do 19 200 kW. 

W tym wypadku zadanie zasilania okręgowej 
sieci byłoby w przybliżeniu rozłożone jednakowo 
na obie elektrownie, które jednocześnie dostarcza- 
łyby energji dla Poznania i Kalisza. 

Przejdziemy teraz do rozpatrzenia, jak należy 
rozdzielać energję, wytwarzaną w cukrowniach. 
Ponieważ energja odpadkowa jest wyjątkowo ta- 
nia, ważne jest, by była ona całkowicie zużyta. Ze 
względu na pracę cukrowni przez całą dobę, moc 
odpadkowa może być dostarczona równomiernie 
Oo 10000 kW w czasie również całej 
oby. 

Powstaje jednak pytanie, czy w ogólnym zespo- 
le sieci okręgowej, wraz z Poznaniem i Kaliszem, 
będzie dostateczne zapotrzebowanie na odbiór ca- 
łej ilości energji odpadkowej. W celu wyjaśnienia 
w przybliżeniu, jak zmieniać się będzie obciążenie 
w ciągu doby w dniach największego obciążenia 
szczytowego, zbadane były krzywe dziennego ob- 
ciążenia 12 największych elektrowni województwa 
Poznańskiego i Pomorskiego. 

Po odpowiedniem zsumowaniu tych krzywych 
otrzymano, że najniższe obciążenie doby zimowej 
wynosić będzie ok. 30% najwyższego obciążenia 
rocznego, przypadającego również na dzień zi- 
mowy. 

Z powyższego wynika, że przy rocznem szczy- 
towem obciążeniu 33 500 kW sieci okręgowej oraz 
miast Poznania i Kalisza, najniższe obciążenie do- 
by zimowej (w godzinach nocnych) wyniesie praw- 
dopodobnie ok. 10000 kW, a więc zbyt mocy od- 
padkowej będzie zapewniony przy odbiorze jej nie- 
tylko w sieci okręgowej, iecz również w sieci miast 
Poznania i Kalisza. 

Inny rozkład wytwarzania prądu i obciążeń 
słuszny będzie w okresie poprzedzającym kam- 
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panję cukrową i w okresie następującym bezpo- 
średnio po niej, kiedy obciążenie szczytowe na 
dobę prawie nie zmniejsza się, lub zmniejsza się 
nieznacznie. 

Analiza obciążenia maksymalnego na dobę w cią. 
gu całego roku, przeprowadzona w swoim czasie 
przez Wydział Elektryczny Ministerstwa Robót 
Publicznych dla województw Poznańskiego i Po- 
morskiego, wykazuje, że, wskutek zapotrzebowa- 
nia energji do celów rolnictwa, przeważnie do 
młocki, znaczne zwiększenie obciążenia szczytowe- 
go, w porównaniu z okresem letnim, nastąpi już 
z początkiem września i przetrwa conajmniej do 
połowy stycznia, a więc w ciągu ok. 140 dni w ro- 
ku, gdy natomiast czas kampanji w cukrowniach 
trwa, jak podano wyżej, zaledwie ok. 60 dni, od 
połowy października do połowy grudnia. 

Aby więc nie powstała potrzeba powiększania 
z tego powodu mocy elektrowni okręgowych w Po- 
znaniu i w Kaliszu, cukrownie powinny zapewnić 
dostateczną pomoc nietylko na czas kampanii, lecz 
również na cały pozostały okres wysokiego obcią- 
żenia szczytowego. 

W tym celu powinny być zainstalowane w cu- 
krowniach specjalne nowe zespoły prądotwórcze, 
które będą korzystały z istniejących urządzeń ko- 
tłowych. 

Jeżeli turbiny tych zespołów zaopatrzone będą 
w odpowiednie urządzenia kondensacyjne, to w 
okresie poza kampanją można ograniczyć się do 
pracy 2-ch cukrowni, w których byłyby zainsta- 
lowane turbiny po 5000 kW. 

Urządzenia kotłowe w kilku cukrowniach są zu- 
pełnie wystarczające do tego celu (np. w Kruszwi- 
cy, Kościanie, Gostyniu, Gnieźnie, Opalenicy). 

Ponieważ niewątpliwie rozchód paliwa na wy- 
twarzanie jednej kilowatogodziny byłby przy ko- 
rzystaniu z tych nowych urządzeń w cukrowniach 
większy, niż w elektrowniach okręgowych w Pozna- 
niu i Kaliszu, przeto słuszne byłoby, by energja, 
wytwarzana w cukrowniach w ten sposób poza 
kampanją, była produkowana w ilości tylko ko- 
niecznie niezbędnej. 

Dla osiągnięcia tego słuszne jest korzystanie 
z elektrowni cukrownianych do pokrycia szczytów 
obciążenia. 

Korzystanie więc z elektrowni cukrownianych 
zasadniczo różniłoby się w okresie kampanji i w 
okresie poza kampanją. 

Jeżeli zwrócimy uwagę na wykres dzienny ob- 
ciążenia (patrz rys. 3) charakterystycznego dla za- 
chodniej połaci Polski, to słuszne będzie w czasie 
kampanji pobierać z cukrowni podwaliny obciąże- 
nia B, gdy w okresie poza kampanją należy po- 
krywać z elektrowni cukrownianych szczyty obcią- 
żenia A, 

Wybierając określone cukrownie do zainstalo” 
wania w nich turbozespołów, mających pracować 
poza kampanją, musielibyśmy oczywiście powięk- 
szyć odpowiednio urządzenia transformatorowe 
w tych cukrowniach, 

Wyjaśnia się więc potrzeba dokonania nowych 
inwestycyj, zarówno w urządzeniach prądotwór- 
czych, jak też transtormatorowych, które będą wy- 
zyskane w bardzo małym stopniu. 

Jeżeli bowiem dodatkowo zainstalowane turbo- 
zespoły mają pracować tylko na pokrycie szczy” 
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tów obciążenia, to przeciętnie czas ich pracy w cią- 
gu jednego dnia wyniesie ok. 3 — 4 godzin, czyli 
ogólna ilość godzin pracy w okresie pozakampanij- 
nym, trwającym ok. 80 dni, wyniesie 240 — 320 
godzin, co stanowi ok. 2,7 — 3,7% w stosunku do 
rocznej ilości godzin, oddana zaś do sieci energja 
wyniesie średnio ok. 2500000 kWh. (Liczbę tę 
wprowadzamy dalej w rachubę w obliczeniach po- 
równawczych). 
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Rys. 33 Typowe krzywe zmiany obciążenia w ciągu doby: 
dla okręgu elektryfikacyjnego Poznańsko-Kaliskiego: 


1. Krzywa dla doby zimowej. 
2. Krzywa dla doby letniej. 


Takie nieracjonalne wyzyskanie nowych inwesty- 
cyj nasuwa myśl, że słuszniejsze byłoby korzysta- 
nie z urządzeń elektrowni cukrownianych bez do- 
konywania poważniejszych przeróbek. Wtedy przy 
korzystaniu z turbin przeciwprężnych trzeba by- 
łoby wytwarzać energję elektryczną, pracując 
istniejącemi turbinami na wydmuch. Nie byłoby to 
rozwiązaniem racjonalnem ze względu na nie- 
oszczędne wyzyskanie paliwa, lecz mogłoby dać 
zadowalające wyniki pod względem rentowności. 


Zamiast jednak współpracy cukrowni w okresie 
poza kampanją, czy to z zastosowaniem specjal- 
nych turbin kondensacyjnych, czy też już istnieją- 
cych, lecz pracujących na wydmuch, możliwa jest 
pomoc ze strony cukrowni jeszcze w innej formie, 
bardziej racjonalnej. 

Jeżeli całe współpracujące ugrupowanie składa 
się z 2 elektrowni okręgowych i kilku elektrowni 
cukrownianych, to podział czynności między nie- 
mi może być taki, że niektóre z nich będą efektyw- 
nie wytwarzały energję, inne zaś będą służyły tyl- 
ko jako rezerwa. i 

Przy ogólnem szczytowem obciążeniu 33 500 kW 
będą zupełnie wystarczające do normalnego ruchu 
zespoły znajdujące się w elektrowniach w Pozna- 
niu i w Kaliszu o ogólnej mocy 49200 kW. 
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Dopiero unieruchomienie największych zespołów 
w tych elektrowniach zredukuje sumaryczną moc 
czynnych zespołów do 24200 kW. Wtedy tylko 
należałoby posługiwać się elektrowniami cukrow- 
nianemi, uruchomiając do pracy na wydmuch znaj- 
dujące się w nich turbozespoły. Chociaż zdarzy się 
to przypuszczalnie bardzo rzadko, tem niemniej 
turbozespoły powinny być zawsze gotowe do uru- 
chomienia w odpowiednich godzinach, a więc rów- 
nież pewna ilość kotłów powinna być trzymana pod 
parą w czasie szczytowego obciążenia, które trwa 
względnie krótko (od 3 do 4 godzin na dobę). 

Ilość cukrowni, znajdujących się w takiem po- 
$otowiu, może być zredukowana do 5 — 6. 

Koszty utrzymania rezerw powinny być oczy- 
wiście uwzględnione w ogólnej kalkulacji kosztów 
prądu. 

Trudno obecnie przesądzać, które z powyższych 
rozwiązań zostanie w rzeczywistości zrealizowane. 

Nie jest naprzykład wyłączone, że ogólna elek- 
tryfikacja okręgu Poznańsko - Kaliskiego rozpocz- 
nie się w drodze utworzenia początkowo mniej- 
szych ugrupowań z elektrowni cukrownianych, bez 
udziału elektrowni w Poznaniu i w Kaliszu. W tym 
wypadku oczywiście konieczne będzie zainstalowa- 
nie w cukrowniach odpowiednich zespołów turbi- 
nowych z kondensacją, które będą zasilały sieć po- 
za kampanją. 

Zespoły te przeznaczone byłyby do pracy w cią- 
gu prawie całego roku i dlatego inwestycja ta by- 
łaby zupełnie słuszna i kalkulacyjnie usprawiedli- 
wiona. 

Gdyby potem nastąpiło połączenie w jedną 
wspólną sieć tych mniejszych ugrupowań elektrow- 
ni cukrownianych, siłą rzeczy korzystanoby z za- 
instalowanych nowych turbozespołów. 

Gdyby natomiast doszło odrazu do realizacji 
planu elektryfikacyjnego całego rejonu, przypusz- 
czalnie miałoby przewagę pozostawienie bez zmian 
istniejących urządzeń prądotwórczych elektrowni 
cukrownianych. 

Po wyjaśnieniu w powyższych uwagach cało- 
kształtu zagadnienia, możemy przystąpić do obli- 
czeń, które oświetlą sprawę z punktu widzenia 
rentowności. 

Dla przeprowadzenia tych porównawczych obli- 
czeń musimy zrobić założenie co do podziału wy- 
twórczości współpracujących elektrowni. 

Odchylenia w tę czy inną stronę od podanych 
poniżej założeń nie mogą odbić się znacznie na wy- 
nikach ostatecznych. 

I. Przypuszczalny rozkład wytwarzania i roz- 
działu energji w wypadku zasilania sieci okręgo- 
wej tylko z elektrowni w Poznaniu i Kaliszu (bez 
pomocy elektrowni cukrownianych): 


w Poznanin w Kaliszu 


1. Ilość wytwarzanej energji rocz- 

nie w elektrowniach w kWh. . 93.500 000 
2. Ilość energji oddanej do sieci 

miejscowej z uwzględnieniem zu- 

życia na potrzeby własne elek- 

trowni (ok. 6%) w kWh . . 87 900 000 
3. Ilość energji oddanej na potrze- 

by miasta Poznania i Kalisza 

w kWh . . . . . . « . . 66000000 
4, Ilość energji oddanej stacjom 

transtonmatorowym sieci okręgo- 

wej w Poznaniu i Kaliszu w kWh 21 900000 


34 000 000 


31 900 000 
10 000 000 


21 900 000 
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5, Ilość energji oddanej do sieci 
okręgowej (z uwzględnieniem 


strat w transformatorach ok. 


3%) w kWh . 21200000 21 200000 
6. Przypuszczalne obciążenie szczy- 
towe elektrowni w kW 24 000 9 500 


II. Przypuszczalny rozkład wytwarzania i roz- 
działu energji w wypadku dostarczania energji od- 
padkowej w czasie kampanji i posługiwania się 
elektrowniami cukrownianemi w czasie poza kam- 
panją, lecz tylko w charakterze gotowych do ru- 
chu rezerw: 


Poznan Kalisz Cukrownie 


1. Ilość energji wytwarza- 
nej w elektrowniach ok- 
ręgowych w kWh . 92000000 21500 000 — 


2, Ilość wytwarzanej ener- 

gji odpadkowej w kWh — — 
3. Ilość energji oddanej z 

elektrowni cukrownia- 

nych do sieci wysokiego 

napięcia (z uwzględnie- 

niem strat w transfor- 

matorach 3%) w kWh . —— — 


4. Ilość energji odpadko- 
wej, oddanej do stacyj 
transformatorowych w 
Poznaniu i w Kaliszu 
(z ilości podanej w poz. 
3) w kWh , . . . 

5, Ilości energji odpadko- 
wej, przyjęte do sieci w 
Poznaniu i Kaliszu (z 
uwzględnieniem strat w 
transformatorach 3% — 
poz. 4 mniej 3%) w 
kWh ; SEE 

5, Ilości energji oddane do 
sieci Poznania i Kalisza 
przez elektrownie w 
tych miastach (z u- 
względnieniem 6% zuży- 
cia dla potrzeb samych 
elektrowni poz. 1 mniej 
6%) w kWh . 

7, Ilości energji przyjęte 
do tych sieci (wytwór- 
czość elektrowni łącz- 
nie z energją odpadko- 
wą—-poz, 5 i 6) w kWh 94200000 

8. Zapotrzebowanie roczne 
miast Poznania i Kali- 
sza w kWh . . 66 000 000 


9, Ilość energji oddana 
stacjom transformatoro- 
wym sieci okręgowej w 
Poznaniu i Kaliszu (poz. 
7 bez poz. 8) w kWh. 

10. Ilości energji przyjęte 
do sieci okręgowej wy- 
sokiego napięcia z ele- 
ktrowni okręgowych i cu- 
ktrownianych (z uwzglę- 
dnieniem strat w trams- 
formatorach poz. 9 z po- 
trąceniem 3%) w kWh . 27 300 000 

11. Przyjpuszczalne obcią- 
żenie szczytowe elek- 
trowni kW s 


III. Przypuszczalny rozkład wytwarzania i roz- 
działu energji w wypadku współpracy z elektrow- 
niami w Poznaniu i w Kaliszu elektrowni cukrow- 
nianych, które poza dostawą energji odpadkowej 


14 400 000 


13 900 000 


8500000 1 100 000 — 


8200000 1050 000 — 


. 86000000 20150 000 — 


21 200 000 — 


10 000 000 — 


28 200 000 11 200 000 — 


10.800 000 4300 000 4) 


27 000 6 500 — 


*) W ilości podanej w poz. 3. 
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podczas kampanji mają dostarczać energję poza 
kampanją na pokrycie szczytów obciążenia: 


Poznań Kalisz "Eg Cukrownie 
1. Ilości energji, wytwa- 

rzane w elektrowniach 

w Poznaniu i w Kaliszu 


w kWh. . 90000000 21 000 000 = 


2. Ilość wytwarzanej ener- 

gji odpadkowej w kWh = Z 
3. Ilość energji wytwarza- 

na w cukrowniach na 

pokrycie szczytów ob- 

ciążenia poza kampanją 

w kWh « . . « u u = =. 
4. To samo, lecz z uwzglę- 

dnieniem własnego za- 

potrzebowania elektrow- 

ni  cukrownianych w 

KWB ws z s w 3 8 = = 
5, Ogólna ilość energji od- 

dana do stacyj trans- 

formatorowych cukrowni 


(poz. 2 i 4) w kWh. . = " 


6. To samo, lecz po stronie 
wysokiego napięcia (z 
uwzględnieniem strat w 
transformatorach poz. 5 
mniej 3%) w kWh. . — — 

7. Ilości energji oddane 
przez cukrownie do sieci 
w Poznaniu i Kaliszu 
ze strony wysokiego na- 
pięcia sieci okr. w kWh 10000 0003) 1 300 000?) — 
8. To samo, lecz z u- 
względnieniem strat 'w 
transformat. w kWh 

9, Ilości energji oddane 
przez elektrownie w Po- 
znaniu i Kaliszu do sie- 
ci miejscowych z u- 
względnieniem zużycia 
na potrzeby elektrowni 
(poz. 1 mniej 6%) w 

hoc: . « « „ . 84300000 

10. Ilości energji przyjęte 
do sieci w Poznaniu i 
Kaliszu,  wytwórczość 
własna łącznie z energją 
otrzymaną z cukrowni 
(poz. 8 i 9) w kWh . 94000000 

11. Zapotrzebowanie miast 
Poznania i Kalisza kWh 66 000 000 


12. Ilości energji oddane 
stącjom transformatoro- 
wym w Poznaniu i w 
Kaliszu (poz. 10 bez 
poz. 11) w kWb . . 


13. Ilości energji przyjęte 
do sieci okręgowej wy- 
sokiego napięcia (poz. 
12 z uwzględnieniem 
strat w transformatorach 
ok. 3%) w kWh. . . 27000000 

14. Szczytowe obciążenie 
elektrowni w kW , 


14 400 000 


2 700 000 


2500 000 


16 900 000 


16 300 000 


9700000 1250000 — 


19 550 000 — 


20 800 000 — 


10 000 000 — 


. 28000000 10800 000 — 


10 400000 5000000”) 


20 000 5 000 — 


We wszystkich trzech wypadkach sieć okręgo- 
wa otrzymuje jednakowe ilości energji, mianowicie 
42 400 000 kWh. 

Co do kosztów inwestycji urządzeń, zarówno w 
elektrowniach w Poznaniu i w Kaliszu, jak też 
w cukrowniach i stacjach transtormatorowych, ro- 
bimy następujące założenia: 

Koszty elektrowni 40000 kW (w Poznaniu) 22600000 zł. 


Koszty elektrowni 9200 kW (w Kaliszu) 8 200 000 zł. 
Koszty elektrowni 19200 kW (w Kaliszu) 13400000 zł. 


*) Z ilości podanej w poz. 6. 
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Moc stacyj transformatorowych w kVA w Poz- 
naniu, w Kaliszu i cukrowniach przyjmujemy: 


CO, 


| Praca elektrowni okręgowych z udzia- 
I | _ łem elektrowni cukrownianych 


| II II | IV 
W wypadku do- W wypadku 
starczania do | RS ezanial W wypadku 
wspolnej sieci | do wspólnej |dostarczania 
pracy elek- energji odpadko-| sieci energji | do wspólnej 
trowni w Po-| wej i pracy 2 | odpadkowej sieci energji 
znaniu i Ka-| elektrowni cu- iutrzymywa-| odpadkowej 
elektrowni, wzglę- j|liszu bez po-| krownianych po- nia w rezer- i pracy poza 
dnie cukrowni mocy elek-| za kampanją (2 | wie elektro- | kampanją 
trowni cu-| turbiny konden- wni cukrow-| turbin cu- 
krownianych| sacyjne po 5000 | nianych w |krownianycn 
kw, np. w Krusz- okresie poza ‚na wydmuch 
| wicyiKościanie) kampanją | 


W wypadku 


Nazwa 


| 

Poznań . ... 10 000 10 000 | 12 500 10 000 
Kalisz .| 10000 4000 | 6000 4 000 
Gostyń . . . . — 2 000 2 000 2 000 
Kruszwica. . . = 6 000 2 000 2 000 
Kościan. + £ — 6 000 1 500 1 500 
Miejska Górka. = 2 000 2 000 2 000 

KOdAS 4 sra = 1 500 1 500 1 500 
Gniezno : > 1 500 1 500 1 500 
Szamotuły. . . — 1 500 1 500 1 500 
Opalenica. . . — 2 000 2 000 2 000 
Mątwy . . . . — 1500 | 1500 1500 


Koszty stacyj transformatorowych przy dalszych 
obliczeniach przyjmujemy: 


Moc Cena w złotych 
12 500 kVA 750 000 
10000 ,„ 620 000 
6000 ,, 380 000 
4000 ,, 270 000 
2000 ,, 170 000 
1500 ,, 135 000 


Przy tych cenach wypadną następujące koszty 
ogólne stacyj transformatorowych: 


Wypadek I: 1240000 zł, 
i II: 2700000 zł. 
a III: 2485000 zł, 


s IV: 2245000 zł, 


Wartość istniejących turbozespołów w cukrow- 
niach o mocy ogólnej ok, 25000 kW (17 zespołów 
o średniej mocy ok. 1480 kW/1850 kVA) przyj- 
mujemy ok. 3000000 zł. 

Wartość kotłów wysokiego ciśnienia w cukrow- 
niach o ogólnej powierzchni ok. 15 000 m° (38 ko- 
tłów o średniej powierzchni ok. 400 m* każdy), 
przyjmujemy ok. 13000000 zł. 

Koszty 2-ch turbozespołów kondensacyjnych 
z prądnicami po 5000 kW do ustawienia w 2-ch 
cukrowniach celem wytwarzania energji w okresie 
poza kampanją: 2 X 400000 zł. — 1800000 zł. 

Koszty rozszerzenia urządzeń rozdzielczych 
niskiego napięcia w 2-ch cukrowniach w związku 
z zainstalowaniem 2 większych zespołów turbino- 
wych: 160 000 zł. 


Rozchód węgla do wytwarzania 1-ej kilowato- 
godziny przyjmujemy: 


a) dla elektrowni w Poznaniu . . 0,9 kg/kWh 
b) dla elektrowni w Kaliszu „Ad w 
c) na wytwarzanie energji odpadkowej w cu- 
krowniach w okresie kampanji sO n 
d) na wytwarzanie energji w elektrowniach 
cukrownianych zapomocą turbin kondensa- 
cyjnych ma pokrycie obciążenia szczyto- 
wego poza kampanją + w a wd 4% 


(ze względu na krótki okres pracy w ciągu doby i straty w 
kotłach w czasie postoju — przyjęto zwiększony rozchód 
paliwa). 


En 13 


e) na wytwarzanie energji w elektrowniach 
cukrownianych zapomocą istniejących tur- 
bin, pracujących na wydmuch, na pokrycie 
obciążenia szczytowego w okresie poza 


kampanją . 2,8 kg kWh 


Dla obliczenia kosztów ruchu w okresie poza 
kampanją, gdy elektrownie cukrowniane służą tyl- 
ko jako rezerwa, należy uwzględnić koszty paliwa, 
jakie są konieczne do utrzymania pod parą odpo- 
wiedniej ilości kotłów, które miałyby służyć do 
uruchomienia do pracy na wydmuch turbozespo- 
łów w cukrowniach na wypadek konieczności 
wstrzymania ruchu zespołów w elektrowniach w 
Poznaniu lub w Kaliszu. 


Przy obliczeniu tego wydatku na paliwo robimy 
następujące założenia: 


1) Ilość pary w kg na wytwarzanie 1 kWh 
przy pracy turbin cukrownianych na wy- 
dmuch NOREK SEN WZ 15 kg/kWh 

2) Ilość pary, jaką można otrzymać z jedne- 
go metra kwadratowego kotłów cukrow- 
nianych a owe 0 mow 6 4 w a GŁ M 

3) Ilość węgla, jaką potrzeba spalić w ciągu 
doby pod kotłem o powierzchni 1000 m°? 
celem utrzymania tego kotła w gotowości 

do ruchu . RAROOSCRKOW A 

4) Ilość godzin na dobę, w ciągu których 
kotły elektrowni cukrownianych, przezna- 
czonych do tworzenia rezerwy w okresie 
szczytowego obciążenia, powinny być w go- 
towości do ruchu . ep 


30 kg 


15 t 


5 godz. 

Wychodząc z powyższych założeń, otrzymujemy, 
że dla stworzenia rezerwy 10000 kW potrzeba 
trzymać pod parą kotły o powierzchni ok. 5 000 m”, 
a ilość węgla, jaka będzie zużyta w ciągu ok. 80 
dni w okresie poza kampanją, wyniesie około 1 250 
tonn. 

Wreszcie przyjmujemy, że ilość paliwa, zuży- 
wana na dobę i potrzebna do przeróbki w powyż- 
szych 9 cukrowniach średnio ok. 170000 kwintali 
buraków na dobę, wyniesie ok, 1150 tonn, czyli 
w ciągu kampanji zużyje się ok. 70000 tonn. 

Cenę węgla przyjmujemy 30 zł. tonna loco cu- 
krownia, lub elektrownia okręgowa. 

Dla obliczenia kosztów stałych przyjmujemy na- 
stępujące założenie, licząc w procentach od kosz- 
tów inwestowanego kapitału: 


Dla elektrowni 


Dla urządzeń 
cieplnych okrę- 


transłormato- 


gowych i cukro- rowych i roz- 
wnianych dzielczych 
Koszty odnowienia, napraw 
i utrzymania r 6% 4% 
Koszty personelu, admini- 
stracji i świadczeń spo- 
łecznych . . AK 6% 3% 
Oprocentowanie kapitału 
wraz z umorzeniem . : 8% 8% _ 
Razem 20% 15% 


Na podstawie podanych powyżej założeń przy- 
stępujemy do obliczeń porównawczych kosztu wy- 
twarzania energji. 


I. Wytwarzanie energji w elektrowniach w Poznaniu i w Ka- 
liszu bez pomocy elektrowni cukrownianych. 


1) Koszty opału: 
a) roczna ilość węgla, zyżyta 
w elektrowni w Poznaniu 


(93 500'000X0,9 kg) 84 150 t 
b) roczna ilość węgla, zużyta 
w elektrowni w iszu 
(34 000 0001,1 kg) _«___ 37400 „ 
Razem  121550t 
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Koszty węgla: 121 550X30 zł. . 


2) Koszty stałe wytwa- 
rzania energji w obu 
elektrowniach: 


a) wartość elektrowni w Po- 


znaniu o mocy 40000 kW 22600000 zł. 


b) wartość elektrowni w Ka- 
liszu 


20% od powyższej sumy = . 

3) Koszty stałe prze- 
twarzania energji w 
stacjach transformatorowych 
w Poznaniu i w Kaliszu: 
Koszty stacyj transtormato- 
rowych obu elektrowni 

15% od powyższej sumy = . 


o mocy 19200 kW . 13400000 „, 
Razem 36 000 000 zł. 


1 240 000 zł. 


3 647 000 zł. 


7 200 000 zł. 


186 000 zł, 


Razem 


11 033 000 zł. 


IL Wytwarzanie energji w elektrowniach w Poznaniu i w Ka- 
liszu i w elektrowniach cukrownianych, dostarczających ener- 
gji odpadkowej podczas kampanji i wytwarzających energję 
na pokrycie szczytów poza kampanją przy zastosowaniu tur- 

bozespołów kondensacyjńych: 


1) Koszty opału: 
a) roczne zużycie węgla w elek- 
ktrowni w Poznaniu: 
(90 000 000 X 0,9 kg) =. 
b) roczne zużycie węgla w elek: 


trowni w Kaliszu: 

(21000000 X 1,1 kg) =. 
c) zużycie węgla na produkcję 

energji odpadkowej w cukro- 

wniach: 

(14400000 X 0,2 kg) =. . 
d) zużycie węgla na produkcję 

energji w cukrowniach poza 

kampanją: 

(2 700 000 X 1,5 kg) = 


Razem 111030 t 


Koszty węgla: 111 030 X 30 zł. = 

2) Koszty stałe wytwarza- 
nia energji w elektrowniach 
okręgowych: 

a) wartość elektrowni w Pozna- 
niu o mocy 40000 kW . 


b) wartość elektrowni w Kaliszu 
o mocy 9200 kW. 


20% od powyższej sumy: . 


3) Koszty ruchu turbin cu- 
krownianych w czasie kam- 
panji (poza kosztami pali- 
wa): 

Do wytwarzania energji od- 
padkowej należy uruchomić 
wszystkie turbiny, a więc 
również rezerwowe, Wartość 
tych dodatkowo uruchomio- 
nych turbozespołów stanowi 
ok. 50% wartości wszystkich 
turbozespołów, czyli około 
1 500 000 zł. 

Ruch tych turbin w ciągu 
całego roku pociągałby tylko 
wydatki na odnowienie, na- 
prawy i utrzymanie w wyso- 
kości 6%, czyli ok, 90 000 zł. 
Ponieważ kampanja trwa ok. 
60 dni, należy liczyć: 

90 000 X (60 dni kampanji) 
(300 dni roboczych w roku) 
Kosztów kapitału nie liczy- 
my, jak również kosztów ad- 
ministracji i personelu. 

4) Koszty stałe ruchu 
kotłów w czasie kampanji 
i poza kampanią: 
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81 000 t 


23 100 ,, 


2880 ,, 


4 050 „ 


ok, 3 331 000 zł. 


. 22 600 000 zł. 


8 200 000 
Razem 30 800 000 zł. 


6 160 000 zł. 


18000 zł. 
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Koszty stałe, poza kosztami 
kapitału, wynosiłyby 12% 
wartości kotłów, zainstalo- 
wanych w ceukrowniach, czy- 
li 13000000 X 012 = 
1 560 000 zł. 

Wytwarzanie jednak energji 
do celów ogólnej elektryfi- 
kacji może być obciążone 
tylko częścią tych kosztów. 
Przyjmujemy, że część ta za- 
leżna jest od stosunku ilości 
węgla spalonego do celów 
elektryfikacji ogólnej do ilo- 
ści węgla spalonego pod ko- 
tłami przez cały rok. 
Wobec tego, że na wytwa- 
rzanie energji odpadkowej 
zużywa się . . . p . . . 
na produkcję energji poza 
kampanja. . . o e e m e 
na cele fabrykacyjne cukro- 
wni » . A 
możemy obciążyć wytwarza- 
nie energji kosztami: 
1560000 (2880-4050) _ 


(700002 8804050) 
5) Koszty stałe ruchu 
turbin kondensacyjnych 


poza kampanją: 

20% od 800000 zł, =. 
6) Koszty stałe 

twarzania energji we 

wszystkich stacjach transfor- 

matorowych: 

15% od 2700000 zł, . 


7) Kosztystałe w zwią- 
zku z rozszerzeniem 
urządzeń 
czych niskiego napięcia w 
2-ch cukrowniach, w których 
będą ustawione turbozespoły 
do pracy poza kampanią: 
15% od 160000 zł, = 


2830 t, 
4050 ,, 
70000 „, 


ok. 140 000 zł. 


160 000 zł. 

prze- 
405 000 zł. 

rozdziel- 
j D 24 000 zł. 
Razem 10 238 000 zł. 


II. Wytwarzanie energji w elektrowniach w Poznaniu 

i w Kaliszu przy otrzymywaniu energji odpadkowej z cukro- 

wni podczas kampanji i korzystaniu z urządzeń elektrowni 
cukrownianych jako rezerwy poza kampanją: 


1) Koszty opału: 

a) roczne zużycie węgla w 
elektrowni Poznańskiej: 
92000000 X 0,9 kg = 

b) roczne zużycie węgla w 
elektrowni w Kaliszu: 
21500 X 1,1 kg = 

c) zużycie węgla na wytwarza- 
nie energji odpadkowej w 
cukrowniach: 


14400000 X 0,2 kg =. 


d) zużycie wegla na utrzymanie 
pod oparą w stanie gotowo- 
ści do ruchu kotłów w cu- 
krowniach poza kampanją 


Razem 
Koszty węgla: 110 580X30 zł. 


Koszty stałe wytwa- 
rzania energji w obu 
elektrowniach: 


a) Wartość elektrowni 


2 


<= 


w Po- 


znaniu o mocy 40000 kW . 22600000 zł. 


b) Wartość elektrowni w Kali- 
szu o mocy 9200 kW . 
20% od powyższej sumy , 

3) Koszty ruchu turbin 
cukrownianych w 


ri czasie 
kampanji (poza kosztami 
paliwa), jak w poprzedniem 
obliczeniu SOP 


82 800 t 
23 650 „ 
2880 ,, 
1250 „ 
110580 t 
3 318 000 zł. 
8200000 ,, 
6 160 000 zł. 
18 000 zł, 
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4) Koszty ruchu kotło- 
wni w czasie kampanji i 
poza kampanją — wg. meto- 
dy obliczania, podanej w 
poprzednim wypadku: 


1560000 (28801 250) _ 


(1000028801 250) SA SOWA A 
5) Koszty stałe prze- 
twarzania energji we 
wszystkich stacjach trans- 
formatorowych: 
15% od 2485000 zł. . ok 373 000 zł. 
Razem 9 956 000 zł. 


IV. Wytwarzanie energji w elektrowniach w Poznaniu 
iw Kaliszu i w elektrowniach cukrownianych, dostarczają- 
cych energji odpadkowej w czasie kampanji i wytwarzających 
energję na pokrycie szczytów poza kampanją zapomocą 
istniejących turbozespołów, pracujących na wydmuch, 


1) Koszty opału: 

a) zużycie roczne węgla w 
elektrowni w Foznaniu: 
90000000 X 0,9 kg =. 

b) zużycie roczne węgla w 
elektrowni w Kaliszu: 
21000000 X 1,1 kg =. 

c) zużycie węgla na wytwarza- 
nie energji odpadkowej w 
cukrowniach: 

14400000 X 02 kg =. 

d) zużycie węgla na produkcję 
energji w cukrowniach poza 


panją: 
2700000 X 28 kg = 
Razem 


81 000 t 


23 100 ,, 
2880 ,, 


1560 ,, 
114540 t 
Koszty węgla: 

114 540 X 30 zł. ==" 4 


2) Koszty stałe wytwa- 
rzania energji w elek- 
trowniach okręgowych — 
jak w wypadku II i III. 

3) Koszty ruchu turbia 

cukrownianych po- 
za kampanją (przy pra- 
cy na wydmuch): 
Dla możności dostarczenia 
mocy 10000 kW wypadnie 
uruchomić odpowiednie tur- 
bozespoły o wartości ogól- 
nej ok. 1200000 zł, Wydat- 
ki roczne na odnawianie, na- 
prawy, utrzymanie i perso- 
nel wyniosą ok. 9% od po- 
wyższej sumy, czyli 108 000 zł. 
Wobec trwania czasu pracy 
poza kampanją w ciągu 80 
dni, otrzymamy wydatki: 


108 000 (80 dni pracy) _ 
300 dni roboczych w roku 


Koszty ruchu turbin 
cukrownianych w 
czasie kampanji, jak 
w wypadku II i II 5 
5) Koszty ruchu kotło- 
wani w cukrowniach w cza- 
sie kampanji i poza kampa- 
nją, wg. metody obliczania, 
podanej w wypadku II 
1560000 (2 880--7 560) _ ł 
70 000 +2 880+7 560 w REDA 
6) Koszty stałe prze- 
twarzania energji we 
wszystkich stacjach trans- 


formatorowych: 
15% od 2245000 zł. . 


Razem 


3 436 000 zł. 


6 160 000 zł. 


= ok. 29 000 zł. 
4 


— 


18 000 zł. 


337 000 zł. 
10 182 000 zł. 
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Koszty wytwarzania prądu we wszystkich roz- 
patrzonych wypadkach wyniosą: 


Wypadek I II m IV 


Roczne koszty wy- | 

twarzania prądu zł. |11 033 000 10 238000 9 956 000 10 182 000 
Te same koszty w ! 

%% w porówna- 


niu z wypadkiem I 100°, 92,8% 90,25% 923% 


Należy zaznaczyć, że w wypadku II może być 
osiągnięte potanienie, o ile zamiast nowych tur- 
bin kondensacyjnych będą ustawione turbiny kon- 
densacyjne niskoprężne, które będą otrzymywały 
parę od istniejących w cukrowniach turbin prze- 
ciwprężnych. 

Turbiny te będą przypuszczalnie kosztowały, 
łącznie z kondensacją, po 500 000 zł. każdy zespół, 
razem więc 1000000 zł., wskutek czego koszty 
w wypadku II poz. 5 spadną do 200 000 zł., a ogól- 
ne koszty prądu w wypadku II do 10 163 000 zł., 
czyli będą stanowiły 92,1% w porównaniu z wy- 
padkiem I. 

W wypadku III koszty mogą natomiast wzros- 
nąć, jeżeli elektrownie cukrowniane będą nietylko 
trzymane w pogotowiu, lecz wypadnie czasami 
uruchomić zespoły prądotwórcze wskutek jedno- 
czesnego uszkodzenia głównych zespołów w Poz- 
naniu i w Kaliszu. 

Jeżeli porównamy koszty inwestycyj we wszyst- 
kich wypadkach, otrzymamy następujący obraz: 


Wypadek I ju 1 W 


Elektrownie w Po- | | 
zaa i w Kaliszu 
A E T 

Koszty stacyj tran- 
sformatorowych, zł. 

Koszty 2-ch zespo- 
łów turbinowych 
kondensacyjnych 


35 000 000,30 800 000 30 800 000 30 800 000 
1240000, 2700000 2485000 2245000 


w cukrowniach . = 800 000! — = 
Koszty rozszerzenia 
urządzeń rozdziel- 
czych w 2-ch cu- | 
krowniach. . . . = 160 000| = = 
Razem . . 137 240 000/33 460 000 33 285 000 33 045 000 


Koszty inwestycyj w | 
% % w stosunku do | 
wypadku I m Z 100% 92,5% | 89,4% ; 
Oszczędności w po- | E 
równaniu z wypad- 
kiem I ..... — 


88,75% 


2780000! 3955 000 4 195 000 


Zarówno oszczędności w kosztach inwestycyj, 
jak też oszczędności w kosztach wytwarzania prą- 
du będą cokolwiek mniejsze, jeżeli uwzględni się 
urządzenie połączeń telefonicznych między elek- 
trowniami. 

Z powyższego zestawienia widoczna jest jawna 
przewaga rozwiązania III i IV nad rozwiązaniem II. 

Gdy porównamy zaś wypadek III i IV, to mu- 
simy uznać, że racjonalniejsze rozwiązanie jest 
w wypadku III, gdy nienormalne korzystanie z tur- 
bin cukrownianych (praca na wydmuch) będzie 
stosowane tylko w wyjątkowych okolicznościach. 

Z powyższych przeliczeń porównawczych wyni- 
ka, że przyciągając do współpracy elektrownie cu- 
krowniane można osiągnąć zmniejszenie kosztów 
inwestycyj w urządzeniach wytwórczych i prze- 
twórczych w wysokości nie mniej niż 10%, przy- 
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czem jednocześnie średnie koszty własne wytwa- 
rzania prądu zmniejszą się o 9 — 10%. 

Są to korzyści tak poważne, że powinny one dać 
dostateczną zachętę do udziału cukrowni w szer- 
szej akcji elektryfikacyjnej. 

Dla pobudzenia jednak zainteresowanych stron 
do tej akcji nie można ograniczyć się tylko do 
ogólnego ujęcia zagadnienia, lecz należy zbadać 
indywidualne okoliczności w każdej cukrowni 
zosobna. 

Okaże się wtedy, że może być cały szereg po- 
wodów, przemawiających za dołączeniem cukrowni 
do wspólnej sieci. Np. należy pamiętać o tem, że 
poza kampanją w okresie przeszło 9-miesięcznym 
w ciągu roku cukrownie mają zapotrzebowanie na 
energję elektryczną, której wytwarzanie we włas- 
nych elektrowniach może okazać się, wskutek po- 
trzeby uruchomienia dużych zespołów, mniej ko- 
rzystne, niż zakup w elektrowniach okręgowych. 

Dalej, przy rozważaniu sprawy trzymania w re- 
zerwie kotłowni w cukrowniach, należy wziąć w ra- 
chubę zapotrzebowanie pary do urządzeń grzej- 
nych poza kampanją, co może stworzyć dodatko- 
wy bodziec do zorganizowania współpracy. 

Poza stroną techniczną zagadnienia powinna być 
poważnie zwrócona uwaga na stronę organizacyj- 
ną współpracy, a również na ustalenie prawidło- 
wych zasad wzajemnego rozrachunku między za- 
interesowanemi stronami. Nie wystarcza bowiem 
stwierdzić, że ten czy inny rodzaj współpracy da- 
je pewne sumaryczne zyski. Należy oszacować na- 
leżycie rolę każdego udziałowca we wspólnej akcji 
i zależnie od tego ustalić, na jakich zasadach zyski 
te powinny być dzielone. 

Wszystkie te jednak zagadnienia wymagają 
głębszego przestudjowania, z uwzględnieniem w 
każdym poszczególnym wypadku lokalnych wa- 
runków, i dlatego powinny być przedmiotem od- 
rębnych prac. 

Celem zaś niniejszej pracy jest ujawnienie w 
szerszych zarysach dodatnich stron udziału cu- 
krowni w ogólnej akcji elektryfikacyjnej i pobu- 
dzenie do tych dalszych studjów, mogących w osta- 
tecznym wyniku doprowadzić do zrealizowania 
tych narazie teoretycznych rozważań, 
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wiceprzewodniczący, B. Stefanowski, sekretarz generalny, 
Cz, Mikulski, B. Pikusa, St. Śliwiński, Cz. Świerczewski, 
St. Turczynowicz. 

1. Protokół poprzedniego zebrania, po odczytaniu, przy- 
jęto. 

2. Program prac i organizację Komisji Gazylikacyjnej 
referuje p. dyr. Cz. Świerczewski, Prace rozpoczęto od usta- 
lenia ogólnego programu wespół z komisją studjów Zrze- 
szenia Gazowników i Wodociągowców Polskich, narazie zaś 
skoncentrowano się nad najaktualniejszą w chwili obecnej 
sprawą doprowadzenia gazu ziemnego do okręgu Radomsko- 
Kieleckiego i dalej do Warszawy; zaczęto od opracowania 
danych co do konsumcji gazu wzdłuż trasy przyszłego gazo- 


SPRAWOZDANIA | PRACE PKEn 


ciągu, posługując się zbieraną statystyką i danemi z litera- 
tury. Równocześnie specjalna Komisja Zrzeszenia G, i W, P, 
opracowuje zasoby gazu ziemnego na terenach Daszawskich 
i Jasielskich. Na podstawie danych o zasobach i konsum- 
cji będzie opracowany konkretny projekt gazociągów, 

W skład komisji zaproszono, na wniosek jej prezesa p. 
dyr. Cz. Świerczewskiego, pp.: Dazwańskiego, Biluchow- 
skiego, Gigiela, Wieleżyńskiego, Sulimirskiego i Kozickiego. 

Po dłuższej dyskusji program prac Komisji Gazyfikacyj- 
nej, przedstawiony przez p. dyr. Swierczewskiego, przyjęto, 

Wobec podniesienia przez p. prof, Stefanowskiego spra- 
wy funduszów na prace Komisji Gazyfikacyjnej, p. dyr. 
Cz. Swierczewski prosi P. K. En., by zwrócił się do szere- 
gu zarządów miejskich o subwencjonowanie tej komisji 
z funduszów gazowni, jak również do Polminu, Gazoliny 
i innych przedsiębiorstw. 

3. Sprawy wydawnicze. P. Prof, Stefanowski zreterował 
stan prac nad mapam: węgla brunatnego, stwierdzając, iz 
tylko jedna mapa jest gotowa do druku, a do lata można 
liczyć na wykończenie zaledwie dwu dalszych, Równocześnie 
wnosi, by P. K. En. wydał materjały dotyczące otworów 
wiertniczych przez powielenie spisu tych otworów na po- 
wielaczu w ilości 200 — 300 egz., kosztem ok. 3000 zł 

Po dyskusji, w której zabierali głos pp.: Turczynowicz, 
Pikusa, Siwicki, Śliwiński i Stefanowski, wniosek ten przy- 
jęto. 

Następnie p. prof, Stefanowski zawiadomił o sytuacji wy- 
dawnictwa książki o elektryfikacji rolnictwa, Koszt jej 
obliczono na ok. 4000 zł; subskrypcja dała dotąd ponad 
1500 zł; proponuje za te pieniądze nabyć papier, ewen- 
tualnie klisze, oraz wypłacić honorarjum autorskie, 

4. Wydawnictwo Komitetu Wykonawczego p. t, „World 
Survey“, Po zaznajomieniu się z tem wydawnictwem, które 
ma wychodzić od kwietnia r. b., postanowiono wziąć udział 
w jego kosztach w wysokości 10 f, sterl. rocznie, Równo- 
cześnie postanowiono zwrócić uwagę Komitetu Wydawni- 
czego na to, że w nadesłanym egzemplarzu okazowym pis- 
ma w niektórych zestawieniach brak danych o Polsce. 

5. Sprawy bieżące, P. sekretarz generalny odczytał list 
Elektrowni Łódzkiej, zawiadamiający o przyznaniu P. K, En. 
3000 zł. na dalsze prace, co Prezydjum przyjęło do wiado- 
mości, uchwalając wysłać stosowne podziękowanie Elek- 
trowni. 

Wniosek p. inż. K. Szpotańskiego, dotyczący ceny ener- 
gji elektrycznej dla zakładów przemysłowych, postanowio- 
no przekazać Komisji Gospodarki Elektrycznej. 

6. Wnioski członków. Na wniosek p. prot. Turczynowi- 
cza, poparty przez p. dyr. Siwickiego, postanowiono, by 
członkowie Prezydjum otrzymywali „Przegląd Mechanicz- 
ny“, przyczem P n. postara sie o obniżenie przed- 
płaty dla Prezydjum P. K. En. 


NEKROLOGJA 


Ś. p. Dr. chemji Stefan Bartoszewicz. 

W dniu 17 grudnia 1934 r. zmarł ś. p. Dr. chem. Stefan 
Bartoszewicz, członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Komi- 
tetu Energetycznego. R 

Ś. p. Stefan Bartoszewicz, opracowując pierwsze materja- 
ły w dziedzinie inwentaryzacji źródeł energji w Polsce w 
dziale naftowym, był jednym z tych, którzy przyczynili się 
do stworzenia zrębów, na których powstał i rozwinął się 
Polski Komitet Energetyczny. Lecz i później, w ciągu całe- 
go okresu działalności Komitetu, pełniąc w nim obowiązki 
członka Komisji Rewizyjnej, służył nam zawsze radą 
i współpracą w dziedzinie zagadnień energetyczno-nafto- 
wych. Z pod jego pióra, między innemi, wyszedł dział naf- 
pia wydawnictwa Komitetu p. t. „Power Sources in Po- 
and". 

To też Komitet odczuł dotkliwie stratę ś. p. Stefana 
Bartoszewicza, jako towarzysza pracy i człowieka wiedzy, 
do którego tak często udawaliśmy się o pomoc. 

Cześć Jego pamięci! 


Prezydjum 
Polskiego Komitetu Energetycznego. 


TARET SSES OCET O RO RT E ZE WZÓR ZYWO Z OTO STRZ WE OTOK ER RACE TY A E EEE YZ AZ KOCE TRE EO O WOK OZI OAZZSERÓA 
„Przegląd Mechaniczny" wychodzi 2 razy mies. Przedpłata w kraju (z przesyłką): kwart. zł. 10, półr. zł. 20, roczna zł. 40, zagr. (z przesyłką) zł. 60 rocznie 
Ceny ogłoszeń podaje Administracja na żądanie. 


ZZM 
Wydawca: STOW. INŻ. MECH. POLSKICH 
Redaktor odp. Inż. CZESŁĄW MIKULSKI, SIMP 


a 
Adres Administracji: Warszawa, ul. Czackiego 3 (gmach Stow. Techn )m 22, telefon 281-85 
Redakcja: (Czackiego 3/5 m. 22) otwarła w piątki od godz. 19-ej do 20-ej (łejefon 244-7 8) 


Sp. Akc. Zakł, Grof. „Drukarnia Polska”, Warszawa, Szpitalna 12, telefony: 272-06, 587.98, w dzierżawie Spółki Wydawniczej Czasopism, Sp. z 0. ©. 


- RZEGLĄD 
MECHANICZNY 


TOM I — Nr. 10 


Zgłoszenia na Wystawę Techniczną, 
organizowaną na czas IX Zjazdu Inżynierów Mechaników Polskich 


we Lwowie 8 — 11 czerwca 1935 r. 


Na czas tegorocznego (IX-go) Zjazdu Inżynie- 
rów Mechaników Polskich (8 — 11 czerwca) przy- 
śotowywana jest Wystawa Techniczna, która 
mieścić się będzie w gmachu Politechniki Lwow- 
skiej i obejmie pokazy: 

1) wyrobów przemysłu naftowego; 

2) wyrobów przemysłu narzędziowego; 

3) prac konstrukcyjnych przemysłu maszy- 

nowego; 

4) prac konstrukcyjnych i laboratoryjnych stu- 
dentów oraz prac konstrukcyjnych i badaw- 
czych Katedr i Instytutów Wydziału Me- 
chanicznego Politechniki Lwowskiej; 

5) wydawnictw i prasy technicznej. 


Poniżej podane są wstępne informacje co do 
zgłoszonych narazie na tę Wystawę eksponatów 
z działu narzędziowego i konstrukcyjnego. 


DZIAŁ PRZEMYSŁU NARZĘDZIOWEGO 


będzie reprezentowany przez wytwórnie nastę- 
pujące: 

1. Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia, 
które wystawią: narzędzia tnące do obróbki me- 
tali, sprawdziany i pomiarowe przyrządy precy- 
zyjne; 

2. Stow. Mechaników Polskich 
z Ameryki, S. A., 


które nadeśle zbiór narzędzi, ujęty na 2 tablicach 
oraz w gablocie; 


3. Galicyjskie Karpackie Naftowe Tow. Akc., 


które zademonstruje swe urządzenia i narzędzia 
wiertnicze; 


4. Sp. Akc. „Perun* w Warszawie, 
zamierzające zorganizować pokaz spawania elek- 
trycznego i acetylenowego w specjalnym namio- 
cie oraz nadesłać urządzenia i materjały do spa- 
wania acetylenem (wytwornice, palniki, zawory 
redukcyjne, druty i proszki do spawania), jak rów- 
nież do spawania elektrycznego (spawalnice, elek- 
trody). 


DZIAŁ PRZEMYSŁOWO-KONSTRUKGYJNY 
zawierać będzie eksponaty następujące: 
1. Stow. Mechaników Polskich 
z Ameryki, Sp. Akc. 

a) Album konstrukcyj samodziel- 
nych, obejmujący następujące obrabiarki: 

1. Tokarkę prezycyjną szybkobieżną narzę- 

dziową jednopasową, 150 mm wzn. kłów. 


2. Tokarkę j. w., lecz z napędem od stopnio- 
wego koła pasowego. 


3. 


21. 


22. 


. Tokarkę 


Tokarkę precyzyjną szybkobieżną 150 mm 
wzn. kłów o liczbie obr. wrzeciona 32 — 
1200/min do noży z twardych stopów. 


. Tokarkę precyzyjną wysoce szybkobieżną 


(50 — 1870 obr./min) do b. drobnych posu- 
wów (0,006 — 0,6 mm) do toczenia djamen- 
tem lekkich metali. 


. Tokarkę pociągową jednopasową 225 mm 


wzn. kłów. 


. Tokarkę szybkobieżną pociąśową 275 mm 


wzn. kłów. 


. Tokarkę szybkobieżną pociąśową 275 mm 


wzn. kłów ze stopniowem kołem pasowem. 


Tokarkę szybkobieżną pociągową jednopa- 
sową 350 mm wzn. kłów. 


. Tokarkę szybkobieżną pociągową 350 mm 


wzn. kłów ze stopniowem kołem pasowem. 


„. Tokarkę szybkobieżną pociągową jednopa- 


sową 500 mm wzn. kłów. 


. Tokarkę szybkobieżną pociągową ze stopn. 


kołem pas. 500 mm wzn. kłów. 


. Tokarkę pociągową zdzierarkę jednopaso- 


wą 270 mm wzn. kłów z dod. przyrządem do 
profilowego toczenia. 


. Tokarkę rewolwerową jednopasową, prześw. 


wrzeciona 65 mm, Ø toczenia w uchwycie 
300' mm, z głowicą na 8 narzędzi, z przy- 
rządem do toczenia stożków i do świntowa- 
nia oraz z podajnikiem. 

rewolwerową  jednopasową o0 


prześw. 800 mm i o toczenia w uchwycie 
260 mm. 


. Tokarkę tarczową o Ø tarczy 1250 mm, 


0 toczenia 2 000 mm. 


. Tokarkę karuzelową z pion. suportem re- 


wolwerowym na 6 narzędzi i suportem bocz- 
nym, Ø tarczy 825 mm, 0 toczenia 
950/1050 mm. 


. Tokarkę do roztaczania obręczy wagono- 


wych i tendrowych, obróbki kół bosych ø 
do 900 mm i in. robót. 


. Tokarkę j. w. vo 1350 mm. 
. Tokarko-szlifierkę — do przetaczania, szli- 


fowania i polerowania zapomocą rolek czo- 
pów i przedpiaść zestawów kół wagonowych 
i przednich parowozowych. 


. Tokarkę do przetaczania i polerowania za- 


pomocą rolek czopów i przedpiaść j. w. 
Tokarkę do walców ø 450 mm, wzn. kłów 
375 mm, rozstawność 2000 mm. 


Tokarkę do walców 6 1200 mm, wzn. kłów 
800 mm, rozstawność 5000 mm. 
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23. Tokarkę szybkobieżną pociągową, wzn. kł. 
500 mm, rozstawność 7000 mm. 
Tokarko-wiertarkę o wzn. kłów 500 mm, 
rozst. 7120 mm do toczenia i nacinania 
gwintów. 

Tokarkę o wzn. kłów 150 mm, rozst. 550 mm 
do nacinania uzwojeń na rozpórkach kotło- 
wych. 

Tokarkę do zestawów kół wagonowych i ten- 
drowych » do 1200 mm z napędem od sil- 
nika elektr. 40 KM. 

. Tokarkę j. w. v 1500 mm, 50 KM. 


24. 


25. 


26. 


28. Tokarkę j. w. o 2300 mm, 60 KM. | 

29. Frezarkę przenośną do zwierciadeł cylin- 
drowych. 

30. Frezarkę szybkobieżną poziomą do masowej 
produkcji. 

31. Frezarkę pionową z pochylnem wrzecionem. 

32. Strugarkę poprzeczną jednopasową o skoku 
250 mm. 

33. Strugarkę poprzeczną jednopasową o skoku 
400 mm. 

34. Strugarkę poprzeczną jednopasową o skoku 
600 mm. 


. Szlifierkę uniwersalną do okrągłego szlifo- 
wania zewnętrznego, wewnętrznego i stożków 
do v 110 mm. 


. Wytaczarkę przenośną do cylindrów do 9 
150 mm. 

. Wytaczarkę przenośną do cylindrów do ø 
750 mm. 


38. Prasę frykcyjną o nacisku 14 t. 


b) Album konstrukcyj częściowo 
opartych na wzorach obcych, obejmu- 
jący 20 różnych maszyn. A 


Przyczynek do historji rozwoju 


CAŁA działalność naukowo-techniczna zakła- 

dów naukowych, instytutów badawczych, sto- 
warzyszeń technicznych, prasy technicznej, zjaz- 
dów krajowych i międzynarodowych etc. ma jako 
cel ostateczny, praktyczny — rozwój przemysłu. 
Gros jednak tej pracy nie odbywa się w łonie insty- 
tucyj naukowo-technicznych o charakterze społecz- 
nym, lecz właśnie na terenie samych, zaintereso- 
wanych we własnym rozwoju wytwórni, 

Powodem tego są niedostateczne dotacje, jakie 
otrzymują od społeczeństwa bezpośrednio lub po- 
średnio (od Skarbu) instytucje społeczno-technicz- 
ne; można przypuszczać, że skoncentrowanie prac 
nad rozwojem techniki w tych instytucjach, z po- 
zostawieniem wytwórniom głównie funkcji wytwa- 
rzania, dałoby w rezultacie dużo oszczędności dla 
gospodarki narodowej, jako całości, a sam postęp 
odbywałby się w szybszem tempie. Faktem jest 
jednak, że obecnie historja postępu techniki pol- 
skiej pokrywa się w znacznej mierze z historją roz- 


woju technicznego poszczególnych wielkich przed- 
siębiorstw. 
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c) Album konstrukcyj zaprojekto- 
wanych, 
obejmujący 34 różnych obrabiarek, 


Poza tem liczne obrabiarki z tych 3-ch aibumów 
będą uwidocznione na rysunkach konstrukcyjnych, 
obrazujących ważniejsze i ciekawsze ich elementy. 


2. Zakłady Przemysłowo-handlowe 
Wł. Paschalski w Warszawie 


nadesłały szereg opracowanych przez nie w ostat- 
nich latach konstrukcyj maszynowych, mian.: 

1) szybkobieżnej maszyny do wyrobu gilz pa- 
pierosowych, 
aparatu do 
owalne, 
wielostemplowej maszyny do wyrobu papie- 
rosów ustnikowych, 
noża tarczowego do obcinania pasma tytoniu 
na napychaczce, 
urządzenia napędowego do okresowo - prze- 
rywanego ruchu bębna gilzowego w maszy- 
nach papierosowych, 

6) maszyny do automatycznego pakowania pa- 
pierosów w pudełka, 

urządzenia do samoczynnego wyrzucania 
z maszyny do pakowania papierosów nie- 
prawidłowo napełnionych paczek, 

maszyny do wyrobu pudełek tekturowych, 
taśmownika do samoczynnej broni palnej, 
maszyny do wyrobu klamerek do spinania 
lub broszurowania papierów. 


D 


spłaszczania gilz okrągłych na 


2 


(e2 
— 


8) 
9) 
10) 


Sp. Akc. J. John w Łodzi 


nadeśle zbiór druków, obrazujących całokształt jej 
wytwórczości. 


pewnej gałęzi techniki polskiej 


Jako przykład można zacytować jedną z naj- 
młodszych gałęzi techniki — spawanie. 

Rozwój spawania w Polsce jest tak nierozłączny 
ze Sp. Akc. Perun, że nieledwie we wszystkiem, co 
się dzieje u nas na tem polu, współdziała Sp. Perun. 
Gdy naprz. przyszło do zrealizowania pierwszej 
spawanej konstrukcji w Polsce — Gmachu P. K. O. 
w Warszawie — przypadło w udziale wykonać ją 
Sp. Perun, chociaż nie zajmowała się konstrukcjami 
budowlanemi, ani nie zamierzała otwierać tego 
działu, ograniczając swą działalność wyłącznie do 
samych robót spawalniczych, Rzecz w tem, że 
w r. 1929 żadne przedsiębiorstwo konstrukcyj żela- 
znych nie było nastawione na konstrukcje spawane, 
punkt ciężkości leżał więc w spawaniu, a nie sa- 
mych konstrukcjach, jako takich, w tych warun- 
kach więc na Peruna spadł ten trudny, choć za- 
szczytny obowiązek wykonania pierwszej konstruk- 
cji budowlanej całkowicie spawanej tej wielkości 
(700 tonn). Dopełnieniem tej pionierskiej akcji 
w tym dziale była produkcja pierwszych krajowych 
elektrod do spawania łukowego i spawalnic „Per- 


(hw. 


trans“, które zyskały duże wzięcie na naszym ryn- 
ku. Dziś „Perun“ kroczy już na czele silnego prze- 
mysłu elektrodowego, który całkowicie zaspakaja 
potrzeby naszego spawalnictwa, a import zagra- 
niczny ogranicza się do wypadków wyjątkowych. 
W tym roku przystąpiono do wyrobu spawalnic 
„Peral“, typu dotychczas w Polsce nieznanego, po- 
siadających specjalne walory (przetwornica obro- 
towa do spawania prądem jednołazowym 100 okr.). 
Dla propagowania nowych zastosowań spawania 
Perun wydaje od 5 lat „Kalendarz Spawalniczy”, 
w którym co roku, na podstawie własnych prac 
i doświadczeń zebranych z prasy spawalniczej ca- 
łego świata, opracowuje się poszczególne działy 
spawalnictwa*). Nowe zastosowania wymagają nie- 
rzadko nowych urządzeń i materjałów. Sprowadza 
się je często z zagranicy, ale tylko do czasu, gdy 
zapotrzebowanie rynku staje się dostateczne do 
otworzenia krajowej produkcji. Pierwsze dwa ka- 
lendarze (r. 1931 i 1932) były poświęcone nowym 
metodom spawania acetylenowego i spawaniu róż- 
nych metali, a rozwój na tem polu spowodował 
produkcję w kraju całej gamy drutów specjalnych, 
jak „Pelot“ do spawania konstrukcji samolotowych, 
drut miedziany „Etfkade“, który okazał się lepszym 
od najbardziej renomowanych drutów zagranicz- 
nych i jest eksportowany na Zachód, drut „OBR“ 
do spawania stali twardych, druty aluminjowe spe- 
cjalne etc, W Kalendarzu 1933 r. opracowana zosta- 
ła metoda lutospawania, wprowadzona na konty- 
nent ze St. Zjednoczonych, wraz z drutem „Bronz 
Tobin“. W Polsce drut ten był rozpowszechniany 
w okresie początkowym, obecnie jednak wytwarza 
się już w kraju — według warunków technicznych, 
opracowanych przez Peruna — drut „Bronzyt”, 
który daje lepsze wyniki, i są usprawiedliwione na- 
dzieje, że drut ten da się również eksportować. 
Kalendarz Peruna w r. 1934 był poświęcony cię- 
ciu tlenem, szczególniej zastosowaniu tej metody 
w obróbce części maszyn. związku z tem roz- 
poczęto produkcję maszyn do cięcia bloków, stwo- 
rzono nowe palniki o wielkiej mocy do 600 mm 
grubości cięcia, wprowadzono na rynek maszyny 
do automatycznego cięcia „Pantotom“ i „Oxytom“, 
których fabrykacja w kraju jest obecnie w opraco- 
waniu i rozpocznie się w najbliższym czasie. 
Tegoroczny Kalendarz Peruna zawiera pracę 
o metalizowaniu natryskowem. Śledząc praktykę 
zagraniczną, można wnioskować, że i w Polsce ten 
dział musi się rozwinąć z wielką korzyścią dla na- 


*) Kalendarze otrzymują bezpłatnie wszyscy odbiorcy Pe- 
runa, instytucje naukowe i osoby prywatne iteresujące się 
spawaniem, 
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szego gospodarstwa, do czego dokumentacja stwo- 
rzona przez Peruna da solidną podstawę, a wów- 
czas będzie można i w tym dziale rozwinąć produk- 
cję urządzeń i drutów, które narazie trzeba sprowa- 
dzać z zagranicy. Już obecnie Perun produkuje 
środki utrwalające do powłok metalizowanych, 
których stosowanie jest absolutnie niezbędne, aby 
zapewnić powodzenie tej metodzie metalizowania, 

Najważniejszym punktem programu Peruna 
w najbliższej przyszłości jest wprowadzenie utwar- 
dzania powierzchni narzędzi i części maszyn przez 
napawanie twardemi metalami. Przygotowano całą 
gamę drutów o wzrastającej twardości i opracowa- 
no metody postępowania — dokumentacja ta 
ukaże się w Kalendarzu na r. 1936. Znany jest 
wszystkim udział Peruna w świetnym rozwoju me- 
tody napawania acetylenowego do naprawy torów 
kolejowych, który przyniósł naszym kolejom 
w ciągu 3 lat już miljonowe oszczędności. Podstawą 
tego rozwoju było stworzenie przez Peruna drutu 
ze stali specjalnej „Tor“. 

Powodzenie napawania w tym dziale skłoniło 
Sp. Perun do prac nad rozszerzeniem tej metody 
w dziedzinę konstrukcji maszyn. Materjały bardzo 
twarde nie nadają się do konstrukcji; korzyści sto- 
sowania materjałów o dużej wydłużalności na 
części maszyn, przy napawaniu powierzchni nara- 
żonych na zużycie lub korozję metalami odpor- 
nemi — są bijące w oczy. Otwierają się tu nowe 
bardzo ciekawe dla konstruktorów możliwości 
wykorzystania spawania. 

Z powyższego przeglądu jasne jest, że życiem 
Peruna — jeśli tak się można wyrazić — nie jest 
produkcja tlenu i acetylenu, urządzeń i materjałów 
do spawania acetylenowego i łukowego, o czem 
wszyscy dokładnie wiedzą, lecz to, co stanowi hi- 
storję rozwoju spawalnictwa w Polsce, ta nieustan- 
na praca nad tworzeniem nowych dziedzin zastoso- 
wania spawania i cięcia, opracowywanie nowych 
metod, nowych środków, a gdy one zyskują roz- 
powszechnienie — stwarzanie nowych objektów 
produkcji dla naszych zakładów metalurgicznych 
i chemicznych, przy jednoczesnym oczywiście roz- 
wijaniu i własnych warsztatów. Rozwój ten jest 
tylko konsekwencją rozwoju spawalnictwa wogóle, 
którego korzyści już dziś wszyscy należycie oce- 
niają, a co nie dałoby się zrealizować, gdybyśmy 
w Polsce nie rozporządzali odpowiedniemi środ- 
kami i personelem technicznie wykształconym. 

Tem rozporządza właśnie w Polsce Sp. Perun 
i dlatego działalność tego przedsiębiorstwa tworzy 
w znacznej mierze historję rozwoju spawalnictwa 
w Polsce. 
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